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CHAPITRE I. 


‘Expofition de POpération faite pour véri- 
fier le dégré du Meévidien entre Paris 
er Amiens. 

See] A premi¢re* mefure des dégrés 
fees! du Méridien qui ait été faite 
wemee}en France avec précifion , eft 

la fameufe mefure de M. Picard; ; il 


--* Ce Difcours a été lt dans l’Affemblée de I’Aca+ 
démie des Sciences le 5. Décembre 1739. 


ij MESURE Du DE'GRE’ 
trouva que l’arc du Méridien intercepté 
entre Paris & Amiens, donnoitle dégré 
de 57060 toifes. 

Depuis notre retour de Lapponie ; 
ot nous avons mefurd le dégré du Mé- 
ridien qui coupe le Cercle Polaire , 
plufieurs. Scavants de PEurope ont fou- 
haité que nous vérifiaflions le dégré 
-qu’avoit mefuré M. Picard; & nous en 
avons nous-mémes fenti la néceffité. 

Aucommencement de cet Automne 
M. le Comte de Maurepas nous a en- 
voyé un ordre du Roi pour exécuter 
cet Ouvrage ; & aufli-tot nous rious y 
fommes préparés , les memes qui avoient 
mefuré le dégré au Cercle Polaire , 
MM. Clairaut , Camus , le Monnier , & 
Moi; & nous avons engagé M. de Ker- 
madec {cavant Géometre, qui a de gran- 
des connoiffances dans toutes les parties 
des Mathématiques, 4 venir étre P Aide 
& le Témoin de notre travail. ; 


L’opération confifte en deux points : 
Pun eft la mefure dela Diftance terre-' 


fire entre Paris & Amiens ; l’autre eft la 
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mefure de ? Amplitude de VArc du Mé- 
tidien intercepté entre ces deux Villes: 

Quant au premier point , nous ne 
pouvions avoir de foupcon de quelque 
importance fur la diftance Terreftre : 
cette Diftance a été mefurée avec tout le 
foin d'un trég- grarid Obfervateur : les 
triangles ne forit pas dloignés de deux 


Bazes qui les terminent ; enfin l’on {gait 
qu’on ne peut pas commettre d’erreut 
l Acad. des 


Sctences , 


confidégable dans lamefure de ces Di- 


Mébm. de 


{tances , lorfquelles ne font pas plus 1736, pages 
grandes que celle de Parisi Amiens, 3°99 O31 


_ Mais quant 4 l’Amplitudé de l’Arc 
interceptd entre ces deux Villes ; nous 
n’avions pas la méme fécurité , quoiqué 
déterminée par le méme Obfervateur. 
Comme elle eft la partie de Popération 
fur laquelle il feroit le plus dangereux 
de fe négliger , & fur laquelle la moin- 
dre imperfection dans les Inftruments 
expoferoit 4 des erreurs plus confidéra- 
bles , c’eft a celle-la que nous avons 
donné tous nos foins ; & ceft celle 
dans laquelle nous pouvions avoir 
| A if 
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quelqu’avahtage fur M: Picard 5 pat 
_ Pexcellence de notre Sefteur , qui eft le 
~ méme dont nous nous fommes fervis en 


Lappotiie. 

' Eft commeé la sialin du dégre dé- 
pend de la comparaifon de P Amplitude 
avec la Diftance terreftre , qui lui ré- 
pond; il n’a été queftion quant 4 cette 
Diftance , que de réduire les lieux ot 
nous avoiis fait les Obfervations pour 
l’Amplitude, a des points dont la Di- 
ftance fut déterminée. Ces points que 
nous avons choifis font , la Tour Méri- 
dionale de l’Eglife Notre-Dame de Pa- 
ris , & le Clocher de PEglife Notre-Da- 


me a’ Amiens. 


Quant a l’Amplitude de [Arc com- 


pris entre ces deux Eglifes, nous I’a- 
vons déterminée par un grand nombre 
@’Obfervations de Etoile « de Perfée, 
& de PEtoile-y du Dragon : & quoique 
nous nayons pas répété deux fois cette 
Opération comme nous avons fait celle 
par laquelle nous avons déterminé 
FAmplitude de notre Arc en Lapponie, 
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le grand accord qui fe trouve dans les 
Obfervations de chaque Etoile, 8& entre 
les Amplitudes que chaque Etoile don- 
ne., nous fait croire que cette Ampli. 
bide eft déterminée avec beaucoup de 
précifion. 


Le réfultat de nos Obfervations , eft — 


que PArc du Méridien terminé par les 
deux Eglifes de Paris & Amiens , qui . 
a pour longueur 59.530 toifes, a pour 
Amplitude 1° 2’ 28”, 
Hl feroit difficile dans toute PEurope. _ 
de mefurer un Arc du Méridienterminé. 


par deux Monuments plus beaux & plus __ 


durables que les deux Eglifes qui ter-_ 
minent le nétre; & ces deux Monuments 
que le hazard a placés fi exaftement fur. 
le méme Meridien , qu'ils ne.diflérent 
en longitude que d’un Arc de 3/ dont 
lEglife de Paris eft plus Orientale que 
celle @Amiens , paroiffent deftings 4 
tre les termes d'une telle mefure. 

Hl réfulte de cette mefure,que le dégré- 


du Méridien au Nord de Paris, eft de. 


£7183 toifes; plus grand de 1,23 toifes 
Ai ig 


vi MesuRE DU DE'GRE’ 
que M. Picard ne l’avoit déterminé, 8c 
furpaffant encore davantage celui qui 
eft donné dans le Livre de la Grand. & 
dela Fig. de la Terre de M:Caffni.p. 245< 

Ce dégré compare a celui ial nous 
avons mefurd au Cercle Polaire , * que 
nous avons trouvé de 57437,9 toifes, 
donne la Terre applatie vers les Poles; 

& le rapport de PAxe au Diametre de 
PEquateur, comme 177.4178. 

_ Indépendamment de Putilité. dont 
€toit cette mefure pour déterminer la 
Figure de la Terre , elle fera encore 
d'une urilité ‘confidérable pour la Géo- 
graphic particuliére de la France. 

' Et comme la correétion ‘que nous ~ 
faifons 4 des mefures fi célebres, y fup- 
pofe des erreurs aflez grandes , nous ne 
da ferions qu’en tremblant , fans tous les 
foins que nous y-avons apportés. Et ceft 
encore un bonheur pour nous, que la 
proximité & Pimmobilité des termes de 
notre mefure la rendent en tout abies 
facile a verifier, 


* La Figwre de la Terre determineée , eee, p. 1256 
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CHAPITRE Ii. 


Defeription du Secteur avec lequel on g 
déterminé P Amplitude des Arcs du 
Meridien , tant en Lapponie quen 
France, 


Avant que de rapporier les Obfer- 
vations que nous avons faites pour dé- 
terminer ’Amplitade de Arc du Meé- 
sidien intercepté entre les deux Eglifes 
de Paris & d’ Amiens , nous donnerons 
la defcription du Sefteur avec lequel 
ces Obfervations ont été faites. Nous 
devons cet Infttument 2 M. Graham 
de la Societé Royale dAngleterre ; 
& lon y reconnoit tout PArt, & toute 
Pexactitude qu’on ‘admire dans ‘tous fes 
Ouvrages. Nous-en avions déja donné 
une courte defcription fans figure, dans 
le Livre qui contient Ja Mefure du dégré 
du Meridien au-Cercle Polaire ; mais outre 
que nous avons vil que pluficurs :perfon- 
nes ayoient peine a entendre cette 


AAiv 


Figure 2. 


Fig, 3. 


Fig, 1. 
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defcription , ?’Inftrument méritoit qu’en 
en fit connoitre dans le plus grand dé- 
tail , la conftru&tion & les avantages. 
fe equ’on appelle proprement Secteur 
dans l’Inftrument dont il s’agit , eft une 


Lunette DN, garnie d'un limbe ou por- 


tion de cercle TV, quia pour rayon 
fa diftance DG qu'il ya de l’objectif & 
fon foyer, 

Ce Secteur eft porté par. un autre 
Secteur immobile qui lui eft concentri- 
que , & dans le plan duquel il fe peut 
mouvoir en tournant fur Paxe qui pafle 
par les centres des deux Sedteurs. 

Ce fecond Se€teur qui porte le vrai 
Secteur , eft. porté lui-méme par un pied 
quia la gies d'une piramide tronquée. 

La premiére figure fait voir PInftru- 
ment entier avec fes piéces affemblées; 
mais outre que cette figure neft pas 
affez grande pour en faire voir le dé- 


rail , il y a plufieurs chofes effentielles - 


4 PInftrument qui fe trouvent cachées , 


- & d’autres qu’on a omifes, parce qu el- 


les quroient Cte trop petites pour etre, 


te. ae eat Oe = a 
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appercues. Toute la fufpenfion du vrai 
Seeur fe trouve cachée par le prifme 
creux exagonale qui termine le haut du 
pied; & le micrometre que l’on place 
fur le limbe du fecond Se&eur, & qui 
fert a conduire le vrai SeGteur & 4 ré- 
gler fon mouvement, a été omis , parce 
quwil feroit devenu trop petit , & quele 
Jimbe du vrai Se€teur en auroit caché 
la plus grande partie. Il faut donc avoir _ 
recours aux figures fuiyantes pour con- 
noitre toutes les piéces de l’Inftrument ; 
on va les détailler toutes , en commen- 
cant par le vrai Secteur. 

La feconde figure repréfente le vrai 
Secteur en perfpective dans fes propor- 
tions , & la troifiéme figure en fait voir 
les principales parties plus en grand 
dans une élévation géometrale tronquée: 
les lettres font relatives a la 2° & 3° figu- 
res, mais il a été impoflible de mettre 
fur la feconde, toutes celles qui font 
fur la troifiéme. : | 

DN eft un tube cilindriqne de Lu- Fig. 2. & 3: 
nette , long de 8 pieds 11 pouces , fair 
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de laiton bien écrouis ce tube 4 trois 
parties dans fa longueur ; les deux pre- 
micres parties DE, FG ont trois pou- 
ces de diametre , & chacune eft garnie 
a fes extrémités de Frettes cilindriques 
de cuivre; la troifidme partie dans la- 
quelle entre Pocalaire ,n’a qu’an pouce 
& demi de diametre. 

La Frette D qui fortifie la Lunette a 
fon extrémité fupérieure contient l’Obje- 
tif; il y a au-dedans de cette Frette une 
feuillure faite fur le tour, dans laquelle 
PObjedtif eft exatement enchaflé & tient 
de lui-méme avec affez de force : ! Obje- 
cif eft encore pouffé vers le fond de fa 
feuillure par un tuyau 4 vis , de facon 
quil eft arrété de la maniére la plus fixe, 
La Frette D porte deux tourrillons A, B 


_ de cuivre diametralement oppofés, dont 
axe eft bien perpendiculaire 4 celui de 


la Lunette. Ces deux tourillons fervent 
a fufpendre la Lunette , qui, quand elle 
eft libre , peut ofciller comme un pen- 


dule. Le tourriflon A porte un cilindre 


C dacier trempé de 7 -de ligne de 
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diametre , & ce petit cilindre quia mé- 
ine axe que les tourrillons A, B, eft di- 
minué autant quil eft poflible vers fon 
extrémité , de manitre qu’a l’endroit de 
lentaille il reflemble a deux cones op- 
potés par la pointe : cette entaille-eft 
faire pour tecevoir la boucle ‘d'un fil a 
plomb , dont nous verrons l’ufage. 
| DLa¥retre E qui eftau bout inférieur 
de la ptemiére partie ,& la Fretre F qui 
eft au bout fupéricur de la feconde , 
font fouddes 4 des brides circulatres aufli 
de cuivre; ces deux brides qui fontli¢es 
enfemble par des vis , fervent a aflem- 
bler-folidement les deux premiéres par- 
ties du tube DG, Si ce tube DG avoit 
éré dune feule piéce, on ‘n’auroit pas 
eu befoin des:deux Frettes E,F , mais 
alors il n’auroit pas été poflible de Ié- 
¢rouir auffi parfaitement qu’en le faifant 
de deux ‘pi¢ces; ‘au refte ces deux par- 
ties de tube ne fe défaflemblent ja- 
mais. SS 
LaFrette’G quieft a Pextrémiré infé- 
_tieure‘delafeconde pattie dutube,porte 
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un miroir plan K d’acier bien poli, qu’on. 


recouvre d’une piéce de cuivre L quand 


on ne fait point ufage dela Lunette: 


c’eft par ce miroir que la vis du micro- 
metre que nous expliquerons, poufle 
ja Lunette pour lui donner Pinclinaifon 
néceffaire dans les Obfervations. Sur le 
Couvercle L du miroir eft un trait leger, 
qui eft horizontal quand le miroir eft 


couvert ; ce trait fert & marquer la hau-. 


teur ot: doit étre la vis du micrometre. 


- Ainfi avant de découvrir le miroir, ib 
faut hauffer ou baiffer le micrometre,. 


jufqu’a ce que la pointe de fa vis foit 
précifément fur le trait du Couvercle. 

Le. dedans de la Frette G eft tourné 
en forme de feuillure circulaire ; cette 
feuillure recoit un Chaffis rond préci- 


{ément de méme diametre : la pofi- - 
tion du Chaffis dans la feuillure eft . 


déterminée par deux pieds diametrale- 


ment oppofés , qui tiennent a la feuil- 
lure & entrent dans deux petits trous” : 
faitsau Chaffis. Enfin le Chaffis eft ars: 


xete dans la feuillure par quate vis, qué 
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Py retiennent folidement. Ce Chaffis 
~ eft exactement placé au foyer de Pob- 
jectif, il eft percé dune large ouver- 
ture d’environ deux pouces de diametre, 
 & porte deux fils Pargent extrémement 
fins, croifés 4 angles droits, & perpen- 
diculaires 4 Paxe de la Lunette dans le- | 
quel ils fe croifent. L’un de ces fils eft 
paralldle a axe des tourrillons A, B. La 
pofition des fils fur le Chaffis eft inva- 
riable ; car le Chaffis eft percé de quatre 
trous quine font guere plus gros que les 
fils qui y paffent ; une extrémité de cha- 
que fi eft arrétée dans fon trou par une 
goupille, & les deux autres extrémités 
font tirées par des refforts qui tiennent 
toujours les fils bien tendus , malgré 
leur racourciffement dans le froid, & 
leur allongement dans le chaud. 

La méme frette G eft fixée perpendi- 
culairement fur une platine quarrée de. 
cuivre , 4 laquelle font attachées plu- 
fieurs piéces qu'on va expliquer. | 

1°. Une piéce de cuivre M paralléle 
au miroir S , au-deffous duquel elle eft 
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placée. C’eft par cette pi¢ce M qu’ori, | 
commence a pouffer la Lunette par le 


moyen d'une feconde vis qui eft au mi- 
crometre: cette piéce M & la vis qui le 


pouffe fervent a empécher la principale 


vis du micrometre de s’émouffer en 
heurtarit contre le miroir d’acier K. 

2°. Un limbe T V plan , perpendicu- 
laire 4 axe des tourillons A, B, & dorit 


la face aritérieure eft aufli dlsionde de 


axe de la Lunette, que.l’entaille C du 
cilindre d’acier eft diftante du méme 


axe. Sur ce limbe font tracés doug arcs — 
cen-. 


qui ont tous deux Pentaille C pou 
tre ; ces deux arcs font chacun de 5 dé¢- 
grés & demi, & font divifés de 7 minu- 
tes &¢ demi en 7 minutes & demi, par 


des points trés- fins qu’on peut 4 peine. 


appercevoir : les points du Cercle in- 
~ ferieur font plus fins que ceux du fu- 
perieur : ces deux arcs peuvent fervit 
a fe vérifier mutuellement. 3 

3°. Le petit tube cilindrique N qui 
recoit ’Oculaire, eft encore attaché fur 
la méme platine ; ainfi cette platine eff 


; “e. | 
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percée d'un. trou pour laiffer paffer la lu- 
miére de PObjeQifa P’Oculaire. 

4°. Enfin cette platine porte encore 
deux roulettes, fgavoir une roulette I, ou 
plutdt fa chape folidement arrétée par 
des vis, & une roulette H dans une 
chape ajuftée a un reffort: on va voir 
Pufage de ces deux roulettes, dans le 
détail du fecond SeGeur qui porte celui 
qu’on vient d’expliquer. 


La quatriéme figure repréfente le fe~ 


cond Seéteur qui doit porter le vrai 
Secteur repréfenté dans la deuxiéme fi- 
gure. Voiciles piéces quile compofent. 

fghopqeft un gras arbre de bais des 
Indes trés-dur; fa hauteur eft dé & pieds 
4 pouces & demi, fa largeur gh eft de 
9 pouces, & fon épaiffeur fg, de 8 pou- 
ces 9 lignes. ) 

Au haat de cet arbre eft attachée une 


forte platine de laiton perpendiculaire 


a la longueur de Varbre ; la platine faille 
au-dela de Varbre , d’environ 5 pouces 
2 lignes, & fa partie faillante qui eft 
échancrée pour laiffer pafferla Lunette, 


Pn 


Fig. 4. 
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porte deux couffinets a, 5, dans lefquels 
doivent étre les deux ourmllons A,B 
de Ja Lunette. Le premier eoaline: a 
eft immobile; le fecond couffinet 4 eft 
contenu entre deux piéces attachées a 
la platine ; ces pi¢ces ?empéchent de fe 
déranger a droit ou a gauche , mais elles 
fui permettent de s’¢lever & de s‘abaiffer 
fuivant le befoin. Ce couffinet 4 4 une 
queué Je, dont Vextremité e eft une 
charnicte fur laquelle on le peut mou- 
voir par le moyen de deux vis ¢, d, par 
la vis ¢ pour le hauffer , & par la vis d 
pour Vabaiffer. Lorfque ces deux vis 
ferrent en méme temps le couffinet , 
elles le rendent auffi immobile que fi il 


étoit attaché a demeure fur la platine. 
On voit dans la figure que la partie de 
Ta platine qui déborde I’arbre. eft foute- 


nue par une Equerre ou gouffet qui l’em- 
péche de plier. 

Le bas de l’arbre eft entouré d’une 
Frette de cuivre op q, trés-forte, a la- 
quelle tient un limbe ## perpendicu- 


laire 2 Vaxe des couflinets a, 4 La 
: “Diftance 
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ft&&ce de ce limbe aux coaffiners a, 5 
eft telle, que quand la Lunette ou le 
yrai Se€teur a fes tourillons A, B dans 
les couffinets a, 4, la roulette I de la 
—Lunette eft appliguée fur le devant du 
limbe ta, & roule fur le bord inférieur 
_- dece limbe ; & la roulette H dont la 
_ chape eft pottée par un tefforr POR, 
~ eft appliquée derri¢re le méme limbe | 
’ #5 & roule fur le bord fupérieur de ce _ 


-_ face lorfqu’ on meut la Lunette. Le 


reffort qui porte la roulette H & qui la 


| | prefle contre le detri¢re du limbe , 


oblige l’autre roulette G de s approcher 
fur le devant du linibe , & I'y tient mol- 
lement appliquée, de maniére que la 


~ LLunette ne peut point faire d’ofcilla- 


tions perpehdiculaires au limbe ¢ z. 


“4, k, font deux Confoles fur lefquelles oo 


on shade un Niveau pour connoitre la 
firuation de Parbre ; lorfque ces deux 
confoles font mifes de niveau , Parbre 
eft vertigal. | 

l, m,n fort trois Tenons qui tien- 
nent a Fishes on attache a ces tenons 


Bs 
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trois traverfgs qui font: liées avec des 
trois montants du pied, & qui empé- 

chent Varbre de vaciller dans fon pied. 
— reft unchaflis leger de bois de chéne, 
attaché a Parbre pour porter une lanterne 


qui doit éelairer le limbe TV du vrai - 


Se&teur ¢ Aw-deffous de cette lanterne eft 
un Microfcope fqui fait voir diftin&te-. 
ment les points de la divifion du limbe 
T V. Par le moyert d'une vis x on hauffe 


ou baiffe la lariterne jufqu’a ce que le | 


Microfcope f foit a la hauteur dela di- . 
vifion. Par la vis y, & une autre qui lui 
eft oppofée ,on détourne la lanterne & 
droite oua gauche, afin que le. point de. 
la divifion qu’on obferve foit vu au mi- 


lieu du champ du Microfcope. Enfin par. 


_ la vis z, on peut approcher ou reculer 


da lanterne du limbe , jutqu’e ace quon 
voie diftin&tement les points de la divi-. _ 
fion. | 7 mo 

Le Microfcope peut encore couler = 
dans des anneaux qui Vattachent ? 4 la 
fanterhe , & étte rapproché. ou dloignd 


du limbe fans Paes mouvoir la lantemne, | 


wef eS ey Pebe Si TAK fal Cie en GE ae 
+ ‘S 3 ae) sas 
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_ Le Pied de figure pyramidale tron- 
quée , qui porte le fecond Seéeur, eft 
de bois, & toutes fes picces fe Abas 
tent & fe remontent. aifément par le 


moyen de vis; fa hauteur eft de 11 pieds - 


—€ pouces. Ce pied eft compofé de trois 
montants affemblés par le haut avec un 


Exagone creux dans lequel entre larbre- 


du fecond Seéteur, & auquel il eft atta« 
che par une forte vis. Les montants font 
gamis de régles de chan qui les forti« 


fient, & font liés tous trois enfemble 
par des traverfes horizontales. Outre’ 


que l’arbre eft foutenu par le haut dans 
l’exagone , il eft encore li¢ avec les 
montants par trois traverfes horizontales 
que l’on attache d’un bout fur les tenons 
de Yarbre , & de Lautre bout fur les 
régles de chan des montants. . 
Une de ces trois derniéres traverfes 
porte une poulie fur laquelle paffe une 
_ corde qui part de la Lunette,& qui porte 
un poids ; ce poids. qui n’eft ordinai- 
- rement que d’un quart , ou tout au 
plus d'une demi livre , eft plus que fuf- 


Bi 


Fig: i. 
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‘fifant pour tirer la Lunette vers le Mi- 
‘crometre qu'on va expliquer. 
. Fig.s.&6 Le Micrornetre eft repréfenté dans 
les figurés 5 &.6. La figure 5° le fait voit 
~ en'perfpective , & la 6° en montre la fa- . 
— te géometrale avec le bas de la Lunette 
du vrai Sefteur. Ce qu’on appelle pro- 
prement Micrometre eft une vis A B qui 
paffe au travers d’un écrouS &la pointe 
Bde cette Vis ’ appuie contre le miroir 
dela Lunette. La vis qui nous a ferviau 
Cercle Polaire avoir un pas tel qu’un de 
fes tours faifoit parcourir ala Lunette unt 
arc de 44 fecondes. Cetté vis nous a 
été volée au mois de Juillet 1738, & 
. celle qu’on a refaite eft dun pas un peu 
plus haut, un de fes tours fait decrire 4 
la Lunerte un arc de 47 fecondes.. 
La vis porte un cadran C divifé en 
 autant de parties qu un tour de vis vaut 
de fecondes ; ainfi le cadran ancien 
étoit divifé en 44 parties, celui d’a pré- 
fent eft diviféen 47. Par le niyen de 
ce cadran, on voit de combien de fe- 
contides la vis a fait avancer la Lunette. . 
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- La tige de la vis porte encore un - 
pignon denté qui engraine dans une 
roue , cette roue porte auffi un pignon 
_ qui-engraine dans une feconde roue , 
& cette: feconde roue fait un tour pen- 
dant que la vis en fait 2. Cette feconde 
roue eft elle-méme un fecond cadran D 
_ divifé en 25 parties, ‘enforte qwune pars 
tle de ce cadran marque une révolution 
entiere de la vis , ou 47 fecondes. 

Par le moyen de ces deux cadrans , 
on voit tout d'un coup combien la vis 
fait de tours , & de parties de tours, 
& par conféquent de combien la Lu- 
nette avance ou recule. : 

‘Les roues & le cadran qui marque’ 
les tours de la vis font enfermés dans, 
une boéte HI, laquelle eft attachée 
fur une Equerre MN. L’Equerre eft 
attachée fur un coulan TVR Z qui 
faifit le limbe t.4. du SeQeur de larbre 
par deux griffes TV, R'Z; & parle 
mdéyen @ deux vis O, P, on peut fixer — 
ce coulan a quel endroit « on veut. Oth 


limbe the . 


Fig. 6, 
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L’Equerre qui poite fa boéte du Mi- 
crometre a trois rainures , celle du mi- 
lieu eft couverte par une platine fur la- 
quelle repofe la téte de Ja vis G qui at- 
tache l’'Equerre au coulan ; les deux. 
autres embraffent .des boutons m, n: 
V’Equerre peut couler fur fa vis G 8c 
fur les boutons m ,'n; de mani¢re qu’on 
peut élever & baiffer le Micrometre , 


afin de mettre fa vis 4 une hauteur con- 


venable , pour qu’un de: fes tours faffe 
parcourir 4 la Lunette un arc de 47 fe. 
condes. Ona dit que cette hauteur ¢toit 

marquée par un trait fur le couvercle du 
miroir, | 
- IL y a au Micrometre une feconde 
vis KL de faiton, qui s’appuie quand © 
on veut contre une platine de cuivre 
placée au-deffous du miroir: Voici Pu- 
fage de cette vis. 

Lorfqu’on éleve ou qu’on abaiffe le 
Micrometre a la hauteur du trait mar- 
qué far le couvercle , le miroi'eft cou- 


vert. Si aprés cette opésation on décou- 


vre le miroir, le poids qui tire 1a Lu- 


4 Foye As 
[Gh fee dT, < 
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"” nette vers le Micrometre fera choquer 


_.” ‘Je miroir contre la pointe B dela vis qui 


en fera endommagée. Pour éviter cet 
Peete avant de découvrirle miroir 
on pouffe fa Lunette par la feconde vis 


KL, ce qui Péloigne de la principale. 


Vis, ‘AB du Micrdmetre , enfuite on dé- 


‘couvre le miroir fans Saindie le choc © 


dent nous venons de parler ; enfin on | 


— detourne la vis KL, & la Lunette qui 
"eft obligée de la five? 4 caufe du poids 
qui la tire , vient doucement au Micro- 
metre, de forte que le miroir arrive a la 
pointe B fans qu'il fe faffe de choc. 

Le banc que!’on voit fous le pied py- 
 gamidal, eft ’endroit ot fe place celui 
qui doit regarder par la Lunette; ce 
banc peut étre dlevé & abaiflé comme 
un pulpitre pour mettre l'oeil de l’Obr 
{ervateur 4. portée de la Lunette. 

On voitfur le banc uri gobelet plein 
d'eau dans lequel eft une batle fufpen- 
due pay un fil qui pend dePentaille du 
centre dela Lunette. 


Biv 


Fig. 


. ooo ereentr ee remot 4° 
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CHAPITRE II, 
Réflexions fur la confiruttion & Pufage 
au Seéheur , & comparaifon de cet In- 

_ firument avec les peeeae: ordinaires. 


Avior que de iaeptie la vérificae 
tion du dégré de M. Picard, ileftbon © 
de donner iciles Obfervations que nous 
avons faites 4 notre Se&teur depuis notre 
retour de Lapponie, pour faire connoi- 
tre‘cet Inftrument, & la précifion , & 1g 
fureté qu’on, en doit attendre, 


anf 


Le 2. Juin '738 , on obferva PE- 
toile »de Pextrémité de la queué de La 
grande Ourfe , le Secteur erant tourné 
vers PQccident,, & on trouva que cette 
Etoile répondoit fur-la serie du limbe 
eh SS 334 

Le 3. Juin on placa de nougeau le 
Seeur dans le plan du Méridien, mais 
fon limbe regardoit POrient ; on obferva 
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Té lendemain: la m&me Etoile 9 de Ja 
| grande Ourfe qui répondoit | | 


ie 4 Juin 4 eoceere 1° 4 eovce 42 6 
b@e terrier geoece ) re 14 seeses 40) 9 
TL Aerrreseters cecoecoees ) on I 4 vecere a2, J 
© @. Terre [ese Lgerrd ds § 


Corrigeant toutes ces Obfervations 
par PAberration,, & la préceffion des 


Equinoxes , ona le point du Seéteur 


qui répond au Zenit : 4.22 3° 0 18,4 
II. 


Le limbe du Seéteur , ayant toujours 
—ététourng vers POrient jufqu’au 12 No- 
vembre 1738 , on obferva LEtoile 
a de Perfée, & on trouva qu'elle répon- 
doit 


On replaca le Secteur le jour fuivane 
dans la méme fituation ot il avoit éré 
le 2 Juin, c’eft--dire‘que fon limbe re-- 
gardoit POccidens » & Pon trouva que 
I Etoile répondoit 


' Le 12 Novembre Assverser 3 OveeeD, eee 13 93 
) &. oe cece senstes G vege Zireee I sf ‘ 
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' Ces. quatres Obferyations corrigées : 
par la préceffion des Equinoxes , & par 


V Aberration’, donnent le eg du Secr. “ 
teur qui répond au. Zénit &. 3° 0 1850 


ILL 


A Acdlees on a verifié la ligne ‘ Teas 


Zénit , en y obfervant. trois. Etoiles. 


différentes , le limbe du Se@eur étant ~ | 
tourné vers Orient, & enfuite le limbe oe 
- €tant tourné vers POceident : | 


LEtoile 5 du Dragon. mépondle 


Beds deahha 2 My ey 
22: eooees Pee rercovesevccces I Sao ; 7 ; . 
2, Z rvsereracraseaseeserereee Teen Tor40; 9 
7 Wy Ree soee'esacees Tree2 Deer T .7 
La méme Etoile répondeit 
, Ley. Aolit 2 sean beultas’ 4° +38. 56° § 
; 2, 6 rsevvssssssocessesecseee cen 38..-§ J > 
p Dy ER qeeeeeeee ff sare 38-94, 2 
DS vavcadevcevectsnccscctees Ase 38-55 58 
2G reeeees weeedeeeeneronaee 4° 38... “55.4 


Le milieu de ces Obfervations cor- 
tigées par l’Aberration & la. préceffion 
des Equinoxes , donne le point « du Sec- 


_ teur quirépond au Zenit a 3° Q 18°54 
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YEtoile « de Perfee Rponeon 
Lez2z Aout 17394 3° $943, 1 


23 oo ccerecvecsoces eeecses 3-9 D-4O; 5 
UF rerecereerersenseens : see Bee Qed By 5 
La méme Etoile répondoit 

~~ Aoi 3 [ocevcvonses : cones ae 5 


CHeSOese seocgscornesceonen” Fy covtel Jeose 


54 
Et pec la rie da Zenit répondoie 
; a e oe @ a e ® ‘e ¢ e i on 7 ‘954: 


L’Etoile B du Dragon répondeit 


Le20 Aolit 1739 2 023/956 
DD rocrccvceves nedguswenwess One DZrI Ds 3 
p Oe SE eee Or ZZrrEZ, 6 
24 cones WDeccccccccscverccce O-re2 an 10,5 4. 
La méme Etoile répondoit 

Le 2§ AOU deen sree Fore ZT BF y 6 
DG orerccccvcccsccecves ove 5°37 265 3 
BR vasidsdeoscetenccsstees S37 bho 9 


Si lon corrige ces Obfervations par 
PAberration & par la préceflion des 
Equinoxes , on trouve le point de Pare 
du Seéteur qui répond au Zenit 


ae 37018, 2. 


Les Etoiles « & @ ont été obfervées dans le Crepufcule , mais 
aux obfervations de » il falloic encare ( au2s, Apt ) éstaret 
les filsde la Lunette, ; 
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A Paris , le SeGteur tant tourné 


vers POccident, PEtoile y da Dragon 


répandoit 
Le13 a 17394 5° 40" ‘12! 4 
) @ RO FG. Ours > 4 
) > Doe § 4. Over 8 ; o. 
2, [rvreeee seccvcesescescocessorenees J 4Or IZ, a 


Le Secteur étant tourné vers P Orient, 


la méme Etoile répondoit : 
Le22 Septembre------+--. 2 0-20-28, 8 
6 Aout becveceee ceceeenccsoccees On2ZO-rZI, 4 


Ces Obfervations étant corrigées, par 
-PAberration & la préceffion des Equi- 
noxes , on trouve que le point de larc 
as oe ins au Zénit eft ¢ a 3°0'1 g"5t 


SaeeeED 


PEtoile a de Perfée ré répondoit 


Le 12 Septembre 1739 a Zorn EIQ 
14 sd Oaasecaubeweas cacensessenudanes 3 wanes 2-IO, 2 
IS cosscsssencsssesccvessescosceiees ZZ Os 4 
20 COP OCD cre veseccercversooreecoces 3 erece 2-T2, 4 

Le 23 Septembie-.-........ a 2058-265 1 


' Ces Obfervations corrig¢es comme. . 


ci-deffus, donnent la ligne qui répond au 
Zénita. ss. eo 6 « 3°0'19%3 


_— 
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Aprés tant d’Expériences, auxquelles 
On peut joindre celles que nous avons 


faites en Lapponie, on voit que. notre 


Secteur n’eft. pas fujet aux dérangements 
comme les autres Inftruments dont on 
s eft fervi jufqu’ici pour prendre la hau- 
teur des Aftres; ou platét on voit que 
les mémes dérangements fur cet inftru- 
ment ne eauleroicit pas dans les Ob- 
fervations les mémes erreurs quils cau- 
feroient fur les autres. En effet fur un 
Inftrument tel que celui-ci, dans lequel 
le centre d’ou pend le fil a plomb, le 
Verre objedtif & les fils croifés font 
fixés 4 la Lunette d’une maniére iné« 
branlable , il ne peut arriver de déran- 
gement que par quelque Flexion de la 
Lunette. Si cette Flexion fe fait dans le 
plan du limbe , quand on la fuppofe- 
roit telle quelle ne pourroit échaper 
a la fimple vié, & qu'elle tranfpofe- 
roit le centre 4 un pouce du lieu ob il 


étoit auparavant : fi Pon fe donne la 


peine de calculer ce que cauferoit un 
tel derangement dans lObfervation , 


~ 
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on verra que fur un dégré, Perreur ne 
feroit que d’environ — feconde : Erreur 
fi petite quelle échape & 4 la juftefle 
de P’Inftrument, & 4 l’adreffe de ?Ob- 
. fervateur; au lieu qu’un dérangement — 
pareil fur les Se€teurs dont le centre » 
ne tient pas a la Lunette , & fur lequel 
Ja Lunette peut fe plier fans que le cen- 
tre change de place, tels que le Se- 
€eur dont on a fait ufage , & qui eft | 
décrit dans le Livre de la Grand. & de la 
Fig. de la Terre , un pareil dérangement — 
. cauferoit des erreurs environ 2000 fois 
plus grandes. On voit par Vénormi- - 
té de ces erreurs la néceflité d’y re- 
medier par le renverfement de ces In- 
‘ftruments , comme [ont pratiqué les 
Aftronomes qui sen font fervi. Mais 
lorfque la Flexion fe fait dans le Plan 
perpendiculaire au limbe , elle ne chan- 
ge point la ligne du Zénit , & le ren- 
verfement ne peut ni decouvrirs Perreur 
ni la corriger : la voie la plus fure eft 
celle que nous allons donner. 


pu eine FRANCE. XXXj_ 


C HAP IT. R E' z Ve 
_4 tifcasions du: Seéteiur. | 
as eae a 
Vaifeaion de P Arc de sit tu Secteur’ | 


: ge aya dans les Chapitres. précés 

- dents quelle étoit la conftrudtion de notre. 
. Seéteur , & quelles feroient les erreurs 

~ que les Flexions les-plus- confidérables 


| du rayon ow de la Lunette y: pourroient 
 “ caufer;- ce qui refte 4 examiner fur cet . 


- Inftrument ,. c’eft. Amplitude de fon 
‘limbe , 8c Ja jufteffe de fa divifion. Pour 
cela nous rapporterons les Vérifications 
qui en-frent faites 4 Torned , quoique 

_. nousles ayons deja données dans le Li- 
eae vre de In Fig. de la Terre déierm (peit6.) .- 
- -Le4 Mai 1737 2 Torne’, nous me- 2 

oe fardmes far la glace du fleuve ,. une di- 
a ftance de 380 tdifes I pied 5 pouces om ligne .. -elle . 


fat mefurée deux fois; & entre’ la pres 
miére & 1a feconde mefure, on ne trou * 


_ yaaucune différence: 4 l'une des extre- 
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mités de cette diftance , étoit ae le’ 
centre du Secteur , qu’on avoit pofé 
~~ horizontalement fur ‘deux gros affuts , 
dans une chambre qu’en avoit choifie | 
fur le bord du fleuve : & Pautre extré- 
mité étoit.un poteau , fur lequel on avoit 
placé une mire, du centre de laquelle _ 
on mefura dans une direction perpen- 
diculaire & la diftance qui devoit fer+ 
vit de rayon ,.une autre diftance de | 
3 6 toifes 3 pitas 6 Pouces 6% eur » qui devoit . 
- fervir de tangente , & qui. droit terminée 
par le centre dune autre mire attachée — 
fur un fecond poteau ; ce qui formoit 
fur la glace un Seéteur d’environ 380 _ 
toifes de rayon ; -auquel nous _—— 
tions le nétre. | 
On avoit tendu un fl argent dei 
le centre du Se@eur ; jufqu’s- un point 
d’appui dloignd d’ environ 5 OU. 6 pouces | 
du limbe: ce point d’ appul étoit tout-a~ 
fait immobile , ainfi qu’on le verifioit ; 
& le fil d’ argent effleuroit. le limbe du 
Seeur , qu’on faifoit mouvoir horizon- . 
talement. autour de foncentre. _ 


. Lan gle 
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L’angle entre les deux mires pris par 
cing Obfervateurs, fut trouvé plus petit 


que Ss 3 0. parties du Micrometre. 
pa le 1 de. covcee eeccecaecvecoeeces 65§ 
2" + eoccccecces eecedecccadoccecesose 853 
5 evencccsces becccscactecensctoesece 70 
4° ceeeccccevardccccccesdecoveeres ° 749 
eR 6,8 
Donc par un MIL LELL-+--2.-erecceeees 753 ou 7" 3 


Or felon la conftru€tion du Se€teur 5 
Parc dont nous nous fommes fervis , eft 
trop petit de 3” carlacorde de 5°: qui 
eftde 10,625 P"* Anglois , eft trop pe- 
tite de.o,o02 ou de 33 pour le rayon 
da Seteur qui eft de 110,75?" ; 


Retranchantisrsveccscessessoresss hice see y 30 

L’angle obfervé , fera de-.5 2 9:48.95 

Mais? Angle calculé Et de-.-§ ++2.9-+F 0 500 
D’ou l’on voit quelle eft la jufteffe de 
cet Inftrument , & 4 quel dégré de pré- 
cifion on peut obferver avec: cette dif- 
férence de 1” fur l’arc de ¢°i ne merite 
pas qu’on y faffe attention, & peut venir 

de l’erreur de lobfervation. 


Cc . 
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oe i Pe 

V erification de la divifion du Seéeur; 

On examina de la méme. mani¢re 5 
‘chaque intervalle de 15‘en 15’ dans la 
divifion fupérieure ; ; & voicila Table de 
ce qu’on trouva ; qui fera connoitre l’e- 
xactitude de la divifion de cet Inftru- 
ment, & de fon Micrometre 


Susvans nous, Swivant M. Graham, 
evol. parties. parcies, 


De 0° 15/20 30/.'. 20 23,2 2 2 we 22575 
(@) 30 oO 45 *s @ © @ @ 22,2 eee 0+ 22526 
oO 45 I 00. ce eee . 23,57 e@ «ee 2395 

ee Sa 


I oo I If oie 0 0 © 2354 «a oo 23578 
EUG L306 2 os bhee oe oe B45 
I 30 BAS 2 bo 5 259% 6 we o 2595 
T4$ 2% OO eee oo 2308 2 2 24g 


2 00 eT eas ee ee 
2lg @ 3D. - oo 23,F ww 6s 2355 
Z3O 2 49 0 0 0 oo 3356 we ko 24,125 
24S 3 OF eee se 2355 oo oo BRS 


3 OO 3 IF 6 2 + + 24,3 + + 0 + 245375 
3 5 3 30-2 oe e 2450 + « » 24,0 

3 30) 3S 6 ww ow UZ oo ow we UHH. 
34 400....- 24:0 0 0 « 6 24,125. 


400 415 «2 seo B5,fH we ss 24,128 
4 1S Bf 30 « «6 0 e 2259 6 0 wo 23578 
439 4 4F§ 6 eo so 2353 wo so 2355. | 
| 45 § OO - «wes 2259 «© « oo 223575 


$00 § T§ 0 6 0 oo 23,6 © oo 0 24528 
5S 1S $ 30 ve 0 oo 23,0... . 23,625 


§ 30 § 45 . oo oe 22, oo we 22S 
feces Se anneal 


Le milicu donne 1 5/==20 ® 23,37? 2... 2356? 
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CHAPITRE VF. 
Longueur de Parc du Meridien dont on a 
dérerminé Pamplitude. 


S I Pon examine la mefure de la di= - 
‘ftance de Malvoifine a Amiens, prife 
par M. Picard, le foin avec lequel il 
avoit mefure fa bate, la grandeur du quart 
de Cercle avet fear! il avoit obfervé 
les angles entre les objets terreftres 
Pexa@titude qui paroit dans l’Obferva- 
tion de ces angles , puifque dans un feul 
de fes triangles il avertit, comme d’une 
chofe extraordinaire , que la fomme des 
3 angles furpafloit 180° de 20",d’ot l'on 
peut juger quelle ¢toit exactitude des 
autres ; fil’on fait attention a la maniére 
done ces triangles fe vérifient Pun l’au- 
tre; 4 ce que la fuite de ces triangles qui 
ne font pas fort nombreux , eft termin¢e 
par une bafe , dont la mefure a@uelle 
s'accorde. parfaitement avec celle qui 
-refulte du calcul de la fuite des triangles 
qu il a choifie; enfin a l’exattitude avec 
Cay 
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laquelle M. Picard a determing la Pofi- 
tion de fa Figure par rapport au Méri- 


- dien : on verra quelle eft la fureté de 


{a mefure terreftre. 
Nous ne nous fommes donc pas fattés 
de pouvoir mefurer cette diftance plus 


-exaGement que M. Picard t’a mefurée ; 


& nous avons cru que‘nous ne pouvions 
rien faire de mieux que de l’adopter. 
Ik eft vrai que M,. Caffini a trouvé la 
diftance ‘de Malvoifine a Amiens plus 
courte de 42 toifes que M. Picard. La ~ 
mefure de M. Caffini s’accorde avec 
qtielques triangles que M. Picard avoit — 


-rejettés , & paroit confirmée par la me= 


fure actuelle d'une bafe prés de Dun- 
kerque. Mais outte qu'il nous paroit rai 
fonnable de nous en tenir au choix qué 


_ M. Picard:a fait de fes triangles, choix 


auquel il-s’éft determiné lui - méme pat 


- Jes circonftances de fes Obfervations ; 
Ja preuve la plus forte de fon opération, 


ceft l’accord de fes triangles avec la 
mefure actuelle des bafes qui les termi~ 
hent aux deux exttemités , & qui ne. 
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laiffant entr’elles chacune qu'un petit. 
nombre de triangles, affurent tout au- 
-trement-ces triangles, que.ne peuvent, 
faire des bafes mefyrées plus loin. Pune 
de. l’autre. Toutes. ces. opérations faites 
par des fuites de triangles , font nécef- 
fairement expofes a des erreurs dont. 
on évite une. partie par adrefle , mais 
dont on ne peut éviter [autre que par 
hafard. * L’opération Ja plus fure fera. 
toujours celle ot le nombre des trian-, 
gles fera le plus petit, & ot les me- 
fures aQuelles feront repetces de plus 
en plus proche, 
Au refte cette différence qui fe trou- 
ve entre les mefures de MM. Picard & 
Caffiat, fur-la diftance de oe, 
4 Amiens , n’eft pas confidérable : 
comme toute notre operation en a 
indépendante , nous ne nous y arréte- 
rons pas davantage, . 
On trouvera ci-deffous pag,, 5.6.la di. 
ftance entre les paralleles de Malvoifine, 
& du Clocherde lEglife. Cathedrale 
_-¥ Voyex, Mém, del Acad, des Sciences » 1736. Pag. 302, 


C if 
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d’Amiens , de 78907 toifes; pag. 5.9 la 


diftance entre les paralleles de Malvoi-. 


fine & del’ Obfervatoire , de 184.2 1°; 
& entre les paralleles de l’ Obfervatoire 
& d'une Gueritre qui eft fur la Tour 
Meéridionale de PEglife Cathedrale de 
Paris , la diftance de 94 s~ toifes. 


Donc larc du Méridien terreftre in- 


tercepté entre les deux Eplifes de Paris 
& d’Amiens aux points marqués , eft 
de 59530: toifes. 


 CHAPITREVL ~ 
| Amplitude de PArc du Meridien. 
I. 


Obfervations de f. Etoile a de Perfée 9 pour 


determiner Pamplitude de Parc du Meri- 


dienterminé par les paralleles quipaffent 


- par les deuxEglifes deParis & d Amiens. 


D ANs le Livre de Ja Fig. de la Terre 
déterm. pag. 94. ona expliqué fort au 
long Pufage du Micrometre du Secteur; 
la maniére dont on seft fervi de cet 


Fnftrument pour determiner! amplitude 


2 


pu ME’RIDIEN EN FRANCE. xxxix 


de l’arc compris entre Kittis & Tornea; 
& enfin comment on a déterminé le rap- - 
port de chaque revolution de la vis du 

Micrometre , aux minutes & fecondes 
de l’arc que décrit la Lunette : Au mois 

de Septembre 1738 , on commenca a 

fe fervir d’une ‘Muvelle vis , & on trou- 

ya apres plufieurs expériences » que 

19~ *". de cette nouvelle vis »tépon-_ 
doient a1 s/o”. On divifa pour ie le 2¢ 
cadran -du Micrometre en 47 parties : 

les parties fur le cadran étoient diftin-— 
guées les unes des autres par un interval- 
je d’environ une ligne : or ces 47 parties 

faifoient juftement 4.7 fecondes, de forte. 
que l’on pouvoit facilement eftimer juf- 

qu aux dixiémes de feconde fur le ca- 
dran du Micrometre : ainfi dans les Ob- 
fervations fuivantes nous fuivrons le 
méme ordre que dans les Obfervations. 
faites au Cercle Polaire. 

On '‘commencoit a chaque Obfer- 
vation , pat placer le point du limbe 
te plus proche pour la fituation ot la 
Lunette devoit étre , fous le fil qui pend 

C iv 
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du centre, & dont le poids trempoit 
- dans un vaiffeau rempli d’eau : On écri- 
voit ce que marquoit leMicrometre lorf- 
que le point du limhe étoit bien cou- 
pé par le fila plomb avant le paffage de 
VEtoile, Lorfque PEtoile paffoit au Mé- 
ridien on comptoit leggevolutions & 
parties de revolutions que l’Obfervateur 
faifoit faire a la vis; enfin aprés le paffa- 
ge, celui qui ¢toit au Microfcope, vé- 
rifioit PObfervation en remettant fous 
le fil le point fur lequel le fil avoit été 
avant [Obfervation, 

Comme l’Etoile a de Perfée , paffe a 
deux minutes ou environ du Zénit de- 
Paris , on jugea qu'il falloit préferer cet- 
te Etoile; mais comme an avoit deja fait 
plufieurs Obfervations de l’Etoile y du 
Dragon , an refolut de s’en fervir pour 
verifier l’amplitude de T'arc du Meéti- 
dien compris entre Paris & Amiens. 
_ Le Seeur fut placé dans le plan du 
Méridien avec toute l’exaGtitude pof- 
fible ; & nous verifiames encore fa po- 


fition par l’heure du paflage del’Etoile 


pu Me’Ripien EN.FRANCE. xl} 
du Cygne , dont on prenoit des hau- 
teurs correfpondantes. a 


| IL 
 Obfervations de PEtoile a de Perfée , fais 
, tes @ Amiens avec le Secteur, pour déter- 
miner P Amplitude de Parc du Méridien, 
: Le 26, Aout 1739 
Avant l’Obfervation du paf- 
{age de l’Etoile par le Meridien , 
le fil A plomb ayant été mis fur le 
point du limbe marqué 2°.0' o” 
de la divifion fupérieure , dont 


nous nous fommes toujours fer- — pevor, pare 


vis , le Micrometre marquoit- 12 ee | 


Penpantl’Obfervation, ¢’eft- 
a-dire, au paflage de l’Etoile par 
le Méridien, le Micr. marquoit--13 454 
_ Apre’s l’Obfervation de lE- 
toile,leméme point 2°o' 0” étant . 
remis fous le fil, le Micrometge 
marquoit -.--> ecb anus ays core ©) 3735 
Prenant un milieu entre ce ” 


quemarquoitleMicrom.avant & —_ 
aprés lepaflage del’Etoile,on a--- 12 37,0 

~ _Qu’il faut Ster de-+---+-- oe £ A535. 
Er l’on a en parties de Mi- | 

crometre l’arc compris entre le 

point dulimbe marqué 2°0' 0” 

& celai fur lequel fe trouvoit le, 


filAplombaupaffagedel’Etoile 8,5 
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, Revol. Part, 
Avant l’Obfervation.16 39, 0 
how S\Penpanr l’Obfervat17 4645 
APRE'S-cceeseeeee ee IG . 38,0 
| 16 3835 
17 = 4635 
Difference: -+++++++s- I ‘8,0 


Ces Obfervations furent faites a la lumiére 
du jour , fans éclairer les fils du foyer de la 
Lunette. : 


III, 


Obfervations de la méme Etoile , faites a 
Paris vers Pextrémité de la rue de Louis 
de Grand, 


1739s 


Le fil a plomb fur le point du limbe mar. 
a eee se 3° °’ 0” 
ela divifion fupcrieure 3 : 

Le Micrometre marquoit , Revol. Part. 
AVANT cccscccceces Iq 10, a 

Sencamues Penp ANT re ee or 17 re) J 
. ; APRE'S -¢- «+ ee ceve 14 9,0. 
14. 925 

17 Or§ 
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tevol. 


Revol. Part. 


AVANT Sco ecencee et: 4 34.1 

S cprembre, PENDANT ccc cececee II "235 
PD APRE’Secceeeeeecers 8 33,8 

Il 2352 
* iene 4 SME 

| AVANT: + Seeees Steer las 19 . 1657. 
Serciupre: PENDANT ++ sees 09922 7,2 
“ ' OP ApRE’SecccccecseeeeD 1735 
19-71 

. 22 7>o 
 Diffketic esas. 2 369 

3 ) 
| AVANT sc stscvecioe I6 | 17,0 
Le 2 a 

Seprgimbre. PENDANT + +++ +e++++ IO 9,0 
: APRE'S eoesecespers 16 1830 

19 9:2 

Différence---+-- wer Ser te 


Ces Obfervations furent faites 4 la’ lumicre 
d'un flambeau qui éclairoit par réflexion les fils 
du foyer de la Lunette. | — 
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Calcul de Pare du Meridien obferveé. 
Les Obfervations faites pen ere 
4 Amiens, donnent-.--.-... I 8,5 

7 r . 8,0 
Donte le milieu eft------s.00- 7 8525 
LesObferv.faitesaParisdonnent 2 380 
2 3639 

2 3 855 


Rontle milieu eff: ecseeeecee g 3794 


eee em ed 

On a donc pour l’ar¢ dulimbe, fur lequel 

tamboit le fil pendant .. | 

le paflage de lEroile Riicpie 

a Amiens----++-++++2°9/ oO” mI 8, 25 
Et pour l’arc du lim- 

be fur lequel comboit 

_lefil pendantlepaflage | 

de la méme Etoile a . 

Paris ++ seeegeegees 3° Q°O wpe 2 3734 | 
La difference de ces - 

deux arcs donne la dif- 

_ férence de la diftance. 

de cette EtoileauZénit. 

d’ Amiens & de Paris... 1°O' Oo’ = F-29515 | 
Pour reduire les ré- area aa 

— volutions & les parties 

du Micrometre en mi- 
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nites & fecondes, nous avons dit ci - deflus 
- ( poxxxix.) que 15’ == 19°35 
& Von ac--seeecees 1229",15 ==1' 16°15 
qui étant ajolitéesa--- se eee++ 120" 0" 
donnent I’arc obferve Se ee 
eee ee a sceasawsiewss at 16, 15 
De plus par la con- ————"—-"—_* 
ftruction du Secteur , 
la corde de 5°30" qui 
eft de 10,625 pouces 
_ Anglois, efttrop petite 
de 0,002 oude3 45°" 
pour le rayon du Sec- 
teur,quieftder 10,75: 
Ces 3” 45" fur5° 30°, 7 , 
donnent pout 1° 1 16 eee ceceeeeeee Q, 69 
~ qu'il faut dter , & Pon ) 


apour l’arc obfervé--+-..000+ 290 15,46 
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CHAPITRE VI 
Verification de Pamplitude de Tare da 
_* Meridien. 
: : ° I. . | 
Obfervations de PEtotley du Dragon fai 


tes a Amiens dans .le méme lieu ou [on 


aobfervé f Etoile a de Perfée. 


1739 ) 
_ Lefila plomb fur le point du limbe mar. 
| QUE a Sicha ares se Hate ae ee a 5 oe 
de la divifion fupérieure 5 
Le Micrometre marquoit , esd tak: 
| Avant l’Obfervation.22 14,3 
Ike a5 < PenDant l’Obfervat--14 - 27,0 
APRE S68 0s8-6 Sees 22 I 4,6 
22 14345 
Différence.-+-sceees 7 3445 
‘ AVANT +o ccccccccce 13 14 5 
toe PENDANT +<+-oceceess +f es 
APRE’S oc ces cccceee 13 15,0 
13 143795 
5 2.653 


Difference -++++-. “7 = 35045 
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‘Revol. Pars. 


AVANT «ee eaeiee een 16 4654 
Lea? £ PENDANT e+-eeeseee? 9 9.6 
f APRESS» sgcesesseeT@ 4730 
16 4637 
9 9:6 
Difference ++ +--++++: 7 -. 3731 
| CO AVANT coccccccvecs Ig 46,0 
Le 28 < PENDANT +++ seees 3 I1sf 
APRES + eerevescoese 16 1,0 
16 050 
. 8 | @ SY 
 Différefce +--+ + +s+- 7 3525 
AVANT sccccceveces 18 ig 
ig? 2 PENDANT ---eee++-10 13,5 
APRE'S--.-- i646 es Sas 18 3525 
18 254, 
10 1355 
Difference - e me Sars ene 7 3539 


Ces Obfervations ont été faites a la lumiére 
d’un fambeau qui éclairoit par réflexion , les 
fils du foyer de la Lunette. 
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ee | 

| Obfervations de la mime Exvile , faites a 
"Paris , vers Pextrémité de la rue de 
Louis le Grand. 


1739+. 
Le fil & plomb fur le point da limbe mar- 
UC ser cerccvevecccrscecs 5° 45/0" 
dela divifion fuperieure 
Le Micrometre marquoit, Revol. pare. 


VN AVANT wee ee seco ees 17 28; 
erate PENDANT bea ea ‘tf 2255 
: APRES © cecccccee®s 17 2738 
11 28,3 
7 WZ 22sf 
Différence--++++++++ 6 558 
. — icant mat -" 
AVANT eee ee as | 21,0 
sekbeesS) PENDANT «+++ +++ = 10.8 
APRESS éerceeereeaee oe of It 2052 
II 20,6 
, 5 10,8 
Difference .+... 2006: 6 993 
oe AVANT cee cecces --2I “1055 
Sepembre,Q PENDANT ++ ++ e+e If. 0,124 
APRE'S see eee coe ee2d 10529 


ar 10,37; 
1g 0,125 


Différence sees cees 6 10,25 
AVANT 
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Revol, part. 

Avant eceencece © 00 Or Ij 2357 
Piascbenpe PENDANT eo ecsccncce 9 17>§ : 
JD APRES secre eeeslf 5 > ae 

15 23,6 

9 17>§ 
Difference. +. .++.++ 6 651 


Cés Obiewvation: furent faites a a lumiére 
du jour, fans éclairer les fils du foyer de- la | 
Lunette. | 


IIT: 
Calcul de Parc du Méridien obfervé. 
Les Obfervations faites Secale, nee: 
a Amiens donnent--------»-7 34, 45 
ZF 37>9t 
7 35795 
3 | 7 3599 
Dontle milieu eft-ise--00----7 35 68 
Les Obfervations ‘faites evals Pate. 
a Paris donnent:-.--++-+-++.. 6 5 8 
as 6 9, 8. 
6 IO, 2 § 
6 6, 1 


Dont le milieu eft......+ +656 7399 
: D 
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On a donc pour V’arc du limbe fur lequel 
tomboit le fil pen- : 
dant le paflage de _ Revol, Part. 
l’Etoilea Amiens: - 4° 450 —7 35268 
Et pour arc du 
limbe fur lequel 
tomboit le fil pen- 
dant le paflage de | 
LEtoile a Paris----§ 45 9 + 6 7299 
- a différence de : 
ces deux arcs donne 
fa différence de la 
diftance de cett¢ 
Etoile au Zénit de 
Paris& d’Amiens-r 0 O SRI 27,69 


Revol. Pare. 


I 27369==--: scene ee ceeees 1’ 14569 
qui étant ajoutees 

rr eer ese se ee wv 6 0! 
donnent l’arc ob- —— ees 
ferve de eo oeeeeoereeereaere @ 1° 1’ 14369 | 


Correction pour 
la petitefle de la | : 
corde de sh veetsteteesO 0 0369 
on apour l’arc ob- | 
Lervereessrecceceecceees rm 1 14,00 


en, ET 
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CHAPITRE FIiIiil, 


Deéterminasfon du dégré du Meridien in-~ 
tercépté entre les deux Egli ifs. 


I, | 

 Détermination de. P Amplitude de Parc du 

— Meridien , terminé par les Cercles pa- 
ralleles qui pafjent par Amiens et 
par. Paris. 


O N a trouvé (page xlv. ) pour P Am 

plitude de Parc du _Méridien,déterminée 
ar l’Etoile @ de Perfee ae 

Pad obfervé '. oe WI 1g", 46 

Et pour P Amplitude "os 

du méme arc,déterminée 

par Etoile y du Dragon . 

(pagel. ) Parcobfervé 1° 1'14”,00 | 
- Pour avoirles véritables Amplitudes 

que donnent Pune & autre de.ces Etoi- 

les, il faut faire § ces arcs = 

corrections, 


Pour Lb ETOILE @ de Perfee. 


_ Par la Préceffion des Equinoxes, de> 
Dy 
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puisle 25 Aoiit jufquau21 Septembre, 
qu’on prend pour L'intervalle entre les 
Obfervations de PEtoile a de Perfée 
cette Etoile s’étoit approchée du Pole 
de o",.75 3 & comme elle ctoit vie au 
Nord 3 Paris , il faut retrancher de l’atc 
_ obfervé ( page xlv. )-.- 11/19", 46 
cette quantité . 2. ee - 0,7§ 
Et Pon a P Amplitude cor 
-vigée pour la Préceffion .. 1° 0" 14,71 
Par l’Aberration de la | 

Jumiére, cette Etoile pen- 
dant Ie méme temps, s’¢- 
toit apprachde du Pole de... «+ 3") 0Q 
qu'il faut encore retran- 
cher: 

Et Pon a? Amplitude par 
a dePerfée corrigée pour la__ 


Précefion & P Aberration. \° o411",71 


Pour VETOILE y du Dragon. 


* Par la Préceffion des Equinoxes, de- 

puis le 2 Aoit jufqu’au 21 Septembre , | 
qui‘eft l'intervalle entre les Obfervations 
. de PEtoile y ds Dragon , cette Etoile 


” 
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s éroit dloignée du Pole de 0”, 06: Et 
comme elle étoit vie plus au Nord a 
Paris , il faut ajouter a l’arc obfer- 
vé (pagel... 2 2 FP 1! 14",00. 
cette quantité. .... 0,06 
_ Et Lon a P Amplitude 
corrigée pour la Préceffion. 1° 1° 14",06 
Par l’Aberration de la 
lumi¢re, cette Etoile pen-. 


dant le méme temps.,s'é- 


toit approchée du Pole de... +++ 1",68 
gw il faut retrancher : 
Et Pon a P Amplitude 
par > du Dragon corrigée 
pour la Précefion @ P4- 
bervation . «see we oe BP 1! 12538 
Nous ne faifons aucune correction — 
pour la réfraction , parceque sil y-en 
a encore a de fi petites diftances du Zé- 
nit ,ellene produit pas Peffet fenfible, 


D ij 
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om 


Déterminarion du dégre du Meridien 
° / } A 
intercepte entre les deux Eglifes. 


Nous prendrons donc pour la vraie 
Amplitude de l’'arc du Méridien com- 
pris entre les paralleles qui paffent par 
Amiens & Paris, 1° 1‘ 12” qui eft !Am- 
plitude moyenne entre les deux préce- 
dentes:& comparant cette Amplitude a- 
vec la diftance 58327 Qu’on trouve- 
rafil’on dte des 95 30: ,(longueur de 
Parc du Méridien , intercépté entre les 
deux Eglifes de Paris & d’Amiens pag. 
xxxvilj. ) la diftance de 1105 ™, dont 
le lieu ot ¢toit placdé le SeGeur a Paris, 
étoit plus Septentrional que la Tour de — 
Notre Dame: & la diftance de 983°" 
- dont le lieu de la Maifon du Roi ot Pon © 
a obfervé & Amiens étoit plus Méri- 
_ que le Clocher de la Cathedra- 
\e 5 la longueur du dégré du Méridien en 
tre Paris & Amiens fera de 57.183 toifes, 
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a a RRA ET 
CHAPITRE IX. 

Comparaifon du dégré dw Méridien en 

France , avec le dégré mefuré au Cercle 

Polaive ; @ou Pon déduit le rapport de 

P Axe dela Terre au Diamétre de PE- 


guat Cur. 


M anrenanr que nous avotis deux 
dégrés du Méridien , mefurés 4 une 
diftance aflez confiddrable Pun de l’au- 
tre , celui qui coupe le Cercle Polaire , 
& celui qui eft entre Paris & Amiens; 
on peut déterminer avec aflez d’exac- 
titude la Figure de la Terre , ou le 
rapport de PAxe au Diametre de lE- 
_-guateur. 

Pour cela, il faut fe reffouvenir de 
Ce que nous avons dit dans le Livre 
de la Figure dela Terre déterm. pag. 130. 
Que le Méridien de la Tetre pouvant 
€tre pris pour une Ellipfe fort appro- 
chante du Cercle, dont le demi grand 
Axe qui répond au rayon de I’Equateur, 
~ eft==2, & le demi petit Axe qui répond 
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‘audemi Axe de la Terre , eft =m ; dont 
deux dégrés du Méridien mefurés l'un 
plus prés , autre plus loin du Pole 
font E e F; & les finus des latitudes qui 
répondent 4 ces dégrés font S-& s pour 
le rayon 7; il fautfe reffouvenir dis-je de _ 
la Formule z —mm= Aoens > qui 
exprime la relation , entre les deux dé- 
grés, les finus de leurs Latitudes, PAxe, 


. & le diametre de PEquateur. Faifant 


donc E=57438,F=57183, &met- 
tant pour Ss, les finus de 66° 20’ 
& de 49° 22’, on trouveram= i: 
c’eft-a-dire le Diametre de ’Equateur 4 


lPAxe,comme 178 2177. _ 
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MESURE 

| DE 
LA TERRE, — 
PAR M.L’'ABBE PICARD; _ 
DE L’ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES: 


Ss pees 


EP nes BL 


“ 


ean 


" MESURE 
DE 


LA TERRE 


E r’eft pas d’aujourd’hui *qu’on 

tache de déterminer la gran- 

deur de la Terre. Plufieurs Au- 

teurs om fe font fignalés par cette 
recherche ; mais la plus mémorable en- 

treprife qui ait été faite pour ce fujet , eft 

celle des Arabes, qui eft rapportée par — Mulfeds 
leur Géogtaphe en ces termes. ,, Les dans (es Pros 
>) grands Cercles de la Terre font divi- “°™*"*™ 


* La premicre Edition de cette mefure de la agie 


Ajj 


i ét¢ publice en 1671. 
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4 Mefuare dela Terre , 

» {és en 360 parties , comme-ceux que 
y) nous imaginons dans le Ciel: Ptolo- 
»,mée Auteur de l’Almagefte , & plu- 
») fieurs autres des Anciens , ont obfervé 
», quel ¢fpace contenoit fur la Terre 
», une de ces 360 parties ou dégrés, 
» & ont trouvé quelle contenoit 66 
», milles & >; & ceux qui font venus apres 
5, eux, ont voulusen éclaircir par leur 
9) propre experience ; car s ¢tant affem- 
», blés par l’ordre d’Almamon dans les 
», plaines de Sanjar , & ayant pris la hau- 
», teur du Pole, ils fe {éparérent en deux 
9, troupes, les uns s'‘avancérent vers le 


9» Septentrion, & les autres vers le Mi- 


9 di, allant le plus droit qu'il leur fat 
»» poflible , jufqu’a ce que lune des trou- 


»> pes eit trouvé le Pole Septentrional 
9 plus élevé d'un Dégré , & que l'autre 


y au contraire Peat trouvé abaiffé d’un 


9 Dégré ; ils fe raffemblérent aprés a 


9 leur premiere ftation pour confronter 
»» leurs Obfervations. L’on trouva que 
9, lune des troupes avoit compté dans 
» fon chemin 56 miles & 3, au lieu 


--—  e fe oe  reals ae ieee s 
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>> que l'autre n/avoit compsé que 56 
yy milles juftes ; mais ils demeurérent 
39 d’accord du compte de 56 mille + 


y pour un Dégré, fi bien qu’entre les 


9» Obfervations des Anciens , & celles 
» des Modernes, il y a yne différence 
» de dix milles. 
Comme nous f{cavons que Ptolomée 
avoit dtabli la grandeur du Dégré de 
goo Stades, pour lefquels les Arabes 


- ont compté 66 milles 3, il s’enfuir 


que le mille Arabique étoit égal 4 fepe 
Stades & 4, mais il refte a fcavoir de 
quels Stades Prolomée fe fera fervi; car 
fi c’étoit des Stades Grecs , dont il en 
falloit huit pour un mille d’Ttalie ‘an- 
cien, la proportion du mille Arabique 


aceluid’Ttalie, feroit comme de 15 2 
16, & par conféquent les 5.6 milles:, 


trouvés au Dégré par. les Arabes , ne fe- 
roient que. 5 3. milles d'Italie anciens & 
z: mais finous fuppofons plus favora+ 
blement pour les Arabes, & comme il 
eft plus vraifemblable , que les 500 Sta+ 


des de Prolome¢e étoient Alexandrins , 


Al lj 


- 
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plus grandsque les Stades Grecs, fuiz 
vant la proportion communément re- 
cué de 14.4.4 125, noustrouverons que 
le Dégré, par la mefure des Arabes, 
éroit de 61 milles d’Italie & un demi, ce 
qui feroit 47188 Toifes de Paris, fup- 
pofé que le Pied Romain ancien, tel 
que le Pere Riccioli aprés Villalpande 
l’a voulu établir, foit & celui de Paris, 
comme 667 4720, bien que le Pied 
Romain dont on voit le modele au Cas ~ 
pitole, ne foit au méme pied de Paris 
que comme environ 65 3 a 720. . 
C’eft une chofe affez remarquable 5 
qu anciennement la mefure de la Terre 
foit allée toujours en diminuant ; car fi 
Yonen croyoit Ariftote, ou plitdt les 
Mathématiciens de fon temps aufquels 
il s'en rapporte , le Dégré feroit d’en- 
viron 4111 Stades, au lieu qu Eratof- 
thenes n’y en compta que 700, Pofli- 
donius 666, & enfin Ptolomée so00, 
de maniere que les Arabes auroient fuivi. 
le méme exemple en faifant le Dégré 
plus petit , que tous ceux qui les avoient 


| par M. P Abbé Picard. ¥ 
précédes ; mais fans entrer dans la dif- 
cuflion , fi ces opinions font aufli diffé- 
rentes qu elles paroiffent, il fuffit de dire 
enun mot, que nous ignorons les juftes 
grandeurs des mefures anciennes, tou- 
tes les mefures que les Anciens nous ont 
Jaiffées , ayant éré alterées par le temps, 
Entre les Auteurs modernes , Fernel 8 
Snellius ont été les premiers qui ne fe 
contentant pas d'une tradition incertai- 
ne, nous ont voulu laiffer leurs Obfer- 
vations particulieres pour la grandeur du 
Dégré. Fernel au commencement de 
{a Cofmothéorie, dit qu’étant parti de- 
Paris , il marcha dire€tement vers le 
Nord , jufqu’a ce que par les hauteurs 
méridiennes du Soleil, il edt trouvé la 
hauteur du Pole plus grande qu’a Paris 
dun Dégré entier : mais foit qu'il ait 
voulu imiter les Arabes , ou pour quel+ 
qu autre confidération , il nous a celé le 
nom du lieu ot il s’étoit arrété, difant 
feulement que c étoit a vingt-cinq lieués _ 
de Paris , & que pour {cavoir plus préci- _ 
ment cette diftance, il monta dans un 


Alv 
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coche , compta tous les tours de roué 
jufqu'a Paris; & quenfin ayant eftiméd 
ce que les inégalités & les détours des 
chemins avoient pti apporter d’augmen- 
tation, il jugea quun Dégré d’un grand 
cercle de la Terre contenoit 68096 
pas géometriques, qui felon notre fagon 
de mefurer, valent 56746 toifes 4 pieds 
de Paris. Snellius a tenu une méthode 
plus certaine , & femblable a celle qui 
fe verra pratiquée dans la fuite; car au 

Prcitin: lieu de sen rapporter a Peftime ,ila 
tes Baravus, Cherché par des voies géometriques les 
fib, 2. cap-9» diftances méridiennes d’entre les paral- 

leles d’Alcmar,de Leyde,& de Bergop- 
fon, puis conformément aux différen- 
ces des hauteurs de Pole de ces mémes 
lieux, il a conclu que le Dégré étoit de 
28500 perches de Rhin , qui font 
$021 toifes de Paris. : 

* Geogva- Cette derniere mefure étoit commu- 
Ce nément fuivie comme la plus exaéte ; 
(4p.33e  maisle Pere Riccioli * par une metho- 

de que nous examinerons fur la fin ,-a 
_ depuis encheri par-deffus les qutres, fais 
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- fant le Dégré de 64363 pas de Bolo- 


gne, ou environ 62900 de nos toifes.. 


_ Dans cette diverfité d’opinions , il 
dtoit a propos de travailler tout de nou- 
veau a la folution de ce fameux Problé- 


me, non feulement pour lutilité de la © 


Géographie en ce qui concerne les dif- 


_ fétences des Longitudes , mais particu- 


lierement encore pour l’ufage de la Na- 
* vigation, d’autant plus que jufqu’a pré- 
fent, perfonne ne s étoit avifé de fe pré- 
valots du grand avantage qu’on pouvoit 
tirer des Lunettes d’approche pour I’e- 
xécution de ce deffein , & que d’ailleurs 
il eft facile d’établir une mefure qui ne 
puiffe changer. — 


ARTICLE SECOND. 
L A Terre & l’Eau ne font enfemble 


qu un méme Globe, qui comprend l'une 


— & Pautre fous le nom de Terre: on ne 


sarréte pas ici a en rapporter les preu- 


ves; mais cette vérité etant fuppofée . 


pour conftante , on demande quelle eft 


ee ee ee ee es Pi ee, OR See 


ae Be ee 
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la grandeur du Globe de la Terre, 8 
parce quil feroit impoflible d’en mefu- 
rer le tour entier, on eft réduit a la me- 
fure d’une partie dont on puiffe conclure 
la grandeur du tout, & lon fe retran- 
che ordinairement a la quantitd dun 
Déeré. 

Car bien que la rondeur dela Terre 
foit en foi moins alterée par les inégali- 
tés des montagnes , que celle de l’oran- 
ge la plus fine par le grain de fon écorce, 
toutefois ces mémes inégalités font fi 
confidérables 4 notre égard , & fi gran- 
des en comparaifon des mefures vulgai- 
res, que pour venir a la connoiffance 
d'une diftance confidérable , quoique 
moindre que celle d'un Dégré, on eft 
obligé d’avoir recours a la Géometrie , 
en fe fervant d'une fuite de Triangles 
liés enfemble, dont les cétés font com- 
me autant de grandes mefures , qui paf- 
fant par-deflus les inégalités de la fur- 
face dela Terre, donnent enfin la me- 
fure d’une diftance quil auroit été imy 
poffible de mefurer autrement, 


— 
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Pour bien former ces-T riangles, il 
étoit néceflaire que l’on pointat 4 des 
objets eloignés avec une précifion qui 
fit non feulement telle que l’on pit s‘af- 
furer de tout Pobjet en gros, mais méme 
que l’on déterminat dans l’objet jufqu’a 
un point certain: on avoit inventé pour 
cela diverfes fortes de Pinnules, mais 
- toutes imparfaites & incapables de don- 
ner la jutteffe que l’on demandoit : ceft 
pourquoi Snellius * voulant excufer ler- * Eratof: 
reur de quelques minutes qui fe rencon- sen eee 
troit dans fes Triangles , aeu raifon de 16 
sen prendre aux Pinnules, au travers 
defquelles , comme il dit lui-méme , un 
objet gros de plufieurs minutes n‘étoit 
vu que comme un point , & encore 
avec peine; mais on s eft avifé depuis 
quelques années de mettre des Lunettes. 
d’approches a la place des Pinnules an- 
ciennes , ce qui a fiheureufement retiffi, 
qu'il femble qu’il n’y ait plus rien main- 
tenant a defirer la-deflus , comme on le 
yerra dans la fuite. 
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ARTICLE TROISIEME, 
D ANs le deffein que l’on s‘étoit pro- 


pofé de travailler a la mefure de la 
Terre , on a jugé que l’efpace contenu 
entre SOURDON en Picardie , & Man-— 
VOISINE dans les confins du Gatinois & 
du Hurepoix, feroit trés-commode pour 
f’exécution de cette entreprife; car ces 
deux termes qui font diftans l’un de l’au, 
tre denviron trente -deux lieués, font 
fitués a peu prés dans un méme Meéri- 
dien, & l’on avoit {¢4 par plufieurs cour- 
fes faites expres , quils pouvoient étre 
tiés par des Triangles, avec le grand 
chemin de Villejuive a Juvify , lequel 
chemin étant pavé en droite ligne fans 
aucune inégalité confidérable , & d’une 
longueur telle qu’on verta ci-aprés , eft 
propre pour fervir de bafe fondamentale 
a toute la mefure qu’on y avoit entres 
prife. _* | 

Pour mefurer actuellement Ia lon- 
gueur de ce chemin, on choifit quatre 
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bois de pique de deux toifes chacun, qui 
fe joignant a vis deux a deux par le gros 
bout, faifoient deux ciate de quatre . 
toifes chacune. 

L’ordre que I’on garda en mefurant , - 
fut que lorfqu’'une des mefures avoit été - 
pofée aterre , l'on y joignoit lautre , . 
bout 4 bout le long d’un grand cordeau 5 
puis on relevoit la premiere , & ainfide. 
fuite : & pour compter avec plus de fa- 
cilité , on avoit donné dix fiches 4 ce- 
lui‘des Mefureurs , qui s’étoit rencontré 
Ja premiere fois 4 la téte des deux me- 
fures , lequel devoit laiffer une fiche 4 
| chaque fois qu'il poferoit fa mefure 2 
terre : ainfi chaque fiche valoit huit toi- 
fes ; & quand les dix fiches avoient été 
relevées on marquoit 80 toifes. 

C’eft ainfi qu’on a mefuré deux fois 
la diftance depuis le milieu du moulin 
de Villejuive tout le long du grand che- . 
min jufqu’au Pavillon de Juvify, laquelle 
diftance a éré trouvée de 5662 toifes — 
cing pieds enallant, puis de 5663 toi- 
fesun pied en revenant: mais comme 
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lon n ‘efperoit pas pouvoir approchet 
plus prés de la juftefle , on a partagé le 


différend , s'arrétant au compte rond de 


§ 6 6 3 toifes pour la longueur de la ligne, 
ou bafe fondamentale fur laquelle nous 
avons établi tous les calculs ci-aprés , 
outre que fur la fin de louvrage , nous 
avons vérifié le tout par une feconde bafe 
de 3902. toifes actuellement mefurée 
comme la premiere,en quoi nous aurons 
fans doute beaucoup d’avantage par-def 
fus ceux qui nous ont précédés;car Snel- 
lius ayant commencé par une diftance 
mefurée de 326 verges 4 pieds mefure 
de Rhin, qui font 630 de nos toifes, s’eft 
enfuite reglé fur une quin’étoit que de 
$7 verges de Rhin, ou 168 toifes, & 
le Pere Riccioli a fondé toute fa mefure _ 
fur une bafe de 1088 pas de Bologne ; 


ou environ 1064 toifes de Paris. 


ARTICLE QUATRIP ME. 


L A toife dont nous venons de parler, 
& que nous avons choifie comme la me+ - 
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fure la plus certaine & la plus ufitée en 
France , eft celle du grand Chatelet de 
Paris , faivant original qui ena été nou- 
yellement rétabli: elle eftde fix pieds , 
le pied contient douze pouces , & le 
pouce douze lignes ; mais de peur qu'il 
n’atrive 2 notre toife comme 4 toutes 
les mefures anciennes , dont il ne refte 
plus que le nom, nous l’attacherons 4 
un Original , lequel étant tiré de la Na- 
ture méme doit étre invariable & uni- 
verfel. | 
Pour cet effet , on a déterminé trés- 
exactement avec deus grandes Horlo- 
ges 4 Pendule, fa longueur d'un Pen- 
dule fimple , dont chaque vibration ou 
agitation libre étoit d'une feconde de 
temps , conformément au moyen mou- 
vement du Soleil., laquelle longueur 


, sefftrouvée-de 36 pouces huit lignes ; 


felon la mefure du Chatelet de Paris. 
On {cait communément que pour 
faire un Pendule fimple, on fufpend 4 
un filet trés-flexible , une petite boule 
enyiron de la pefanteur d’une balle de 
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moufquet , & que la longueur de ce Pert: 
dule doit étre mefurée depuis le haut du 
filet jufqu’au centre de la boule, fup- 
pofé que le diametre n’excede guere la 
trente-fixiéme partie de la longueur du 
filet, autrement il faudroit tenir compte 
d'une partie proportionelle que nous né- 
gligeons ici: il faut auffi prendre garde 
que les vibrations foient petites parce 
qu’au deflus d’une certaine grandeur, 
elies font entre elles d’inégale durée. ° 
La boule de notre Pendule étoit de 
cuivre d’un pouce de diametre , & faite 
au tour ; le filet avec lequel les premie- 
res Experiences ont été faites droit de 
foie plate , mais parce qu'elle s’allonge 
fenfiblement 4 la moindre humidité de 
Pair, on atrouvé qu il valoit mieux fe 
fervir d'un fimple brin de pite, qui eft 
une forte de filaffe qu’on apporte del’A-~ 
merique. Le haut du filet ¢toit paffé 
dans une pincette quarrée qui le tenoit 
ferré & le terminoit exattement ; par ce 
moyen le mouvement du Pendule ¢toit 
plus libre , & la longueut plus facile- 
ment 
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ment mefuréé avec une verge de fer 
exaftement comprife entre la pincette 
& la boule. 

Les deux Horloges dotit ons’eft fervi 


. €toient de ces grandes dont le Pendule 


marque les fecondes entieres ; elles 
ctoient exactement reglées felon le 
moyen mouvement du Soleil, & tar= 
doient de 3’ 56” fur chaque retour 
d'une méme Etoile fixe au Méridien , 
avec tant de régularité que quelque- 
fois elles ne fe trouvoient pas différen- 
tes l’une de l'autre, de la valeur d’une 
feconde pendant. plufieurs jours : on 
mettoit en mouvement un pendule 
fimple, le faifant aller & venir du méme 
cété que les Pendules de ces Horlo- 
ges, & Payant laiffé en cet tat , on 


_ revenoit voir de temps en temps ce 


qui fe paffoit ; car pour peu que ce 
Pendule fimple fat ou plus long ou 


plus court que de 36 pouces huit li- 


gne$=, on s appercevoit en moins d'une 
heure de quelque difcordance: il eft 


‘yrai que cette longueur ne s‘eft pas tou" 
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jours trauveée fi précife , & qu'il a fem- 
blé quelle devoit tre reglément un 
peu accourcie en Hiver , & allongée en 
Eté ; mais c’eft feulement de la dixiéme 
partie d'une ligne ; de forte qu’ayant 
égard en quelque facon a cette varia- 


‘tion, on a mieux aimé tenirle milieu, 


& prendre pour mefure certaine, la lon- 
gueur de 3 6 pouces huit lignes & demie.° 

Si l’on avoit une fois ainfi trouvé la 
Jongueur d'un Pendule a fecondes ex- 
primeée fuivant la mefure ufuelle de cha- 
que Pays, on auroit par ce moyen la 
proportion des mefures différentes aufli 
juftes que fi les originaux avoient été 
confrontés enfemble , & l’on auroit cet 
avantage , que l’on pourroit {cavoir a l’a- 


venir le changement qui leur feroit ar- 


rive. a 
Mais outre les mefures particulieres , 
on pourroit convenir de celles qui fui- 
vent , lefquelles n’ont befoin d’aucun 
autre original que le Ciel. : 
La longueur dun Pendule a fecon- 
des de temps moyen , pourroit étre ap- 
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peligée du nom de Rayon Aftronomi- 
que, dont le tiers feroit le pied univer- 
fel ; le double du rayon aftronomique 
feroit la Toife univerfelle , qui feroit 4 
celle de Paris comme 881 4 864. 

On pourroit auffi prendre Je quadru- 
ple du rayon aftronomique pour faire la 
perche univerfelle égale 4 la longueur 
d’un Pendule a deux fecondes ; enfin le 
Mille univerfel contiendroit 1000 per- 
ches. | 

Ces Mefures univerfelles fuppofent 
que la différence des lieux ne caufe au- 
cune variation fenfible aux Pendules : 
il eft vrai que l’on a fait 4 Londres , & 
Lyon & 4 Bologne en Italie , quelques 
Experiences , d’ot il femble que Pon 
pourroit conclure que les Pendules doi- 
vent €tre plus courts , a2 mefure qu’on 
avance vers l’Equateur , conformément 
a la conje&ture qui avoit déja été pro- 
pofée dans PAffemblée , que fuppofé le 
mouvement de la Terre, les Poids de- 
-vroient defcendre avec moins de force 
fous  Equateur que fous les Poles ; mais 

| B i 
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nous ne fommes pas fufhfamment in» 
formés de la juftefle de ces Expérien- 
Ges, pour en conclure quelque chofe ; 
& d’ailleurs on doit remarquer qu’a La 
Haye , ob la hauteur du Pole eft plus 
grande qu’a Londres, la longueur @un 


~ Pendule exaftement déterminée par le 


moyen des Horloges , a été trouvée la 
méme qu’a Paris, 

C’eft pourquoi nous donnons avis & 
ceux qui voudront faire ’Expétrience du 
Pendule fimple, de fe fervir des grandes 
Horloges 4 Pendule , parce qu’autre- 
ment ils rencontreront difficilement la 
mefure jufte. 

S’il fe trouvoit par Experience que 


tes Pendules fuffent de différente lon- 


gueur en différens lieux, la fuppofition 
que nous avons faite touchant la mefure 
univerfelle tirée des Pendules, ne pour- 
roit fubfifter; mais cela n’empécheroit 
pas que dans chaque lieu il n’y eit une 
mefure perpétuelle & invariable. 

La longueur de la Toife de Paris , 8 
celle du Pendule a fecondes , telle que 
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nous Pavons établie, feront foigneufe- 
ment confervées dans le magnifique 
Obfervatoire que Sa Majefté fait batir 
pour lavancement de l’Aftronomie, 


ARTICLE CINQUIE ME, 


OmME l’Inftrument dont nous nous 


fommes fervis pour mefurer la Terre, 
a quelque chofe de particulier, il eft 4 
propos d’en faire la defcription , avant 
que de venir au détail des Obferva- 
tions. 

Cet Inftrument eft un quart de Cercle 
de 38:pouces de rayon, le corps eft de 
fer , & toutes les pieces font renforcées 
en deffous par des arrétes mifes fur le 
chan. Le Limbe BC & les environs 
du Centre A font couverts de cuivre, la 
Broche D , eft attachée perpendiculaire- 
ment au.dos de seineioanies pour le te- 
nir fur fon. pied. 

E F eft. une Lunette t approche qui 
tient lieu de Pinnules immobiles , étant 
attach¢e par un bout a la plaque du cen= 

B ii 


Planchs 
I. 
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tre A, & par l’autre bout 4 l’une des ex: 
sesleitede du Limbe. 

- GH eft une autre Lunette d’appro- 
che portée par une alidade de fer qui 
tourne fur le centre A, & qui peut étre 
arrétée fur le Limbe & Pendeek que l'on 
veut , fuivant les divers angles que l’on 
doit eae er. 

Le Limbe B C eft exa&tement divifé 
jufqu’en minutes trés-diftinftes , par des 
lignes tranfverfales de la grandeur 4 peu 
pres & de la forme du modéle qui eft 
repréfenté a part. 

Un Cheveu tendu dans le petit Cha 
fis I, ou bien un fil d’argent plus menu 
qu'un cheveu,fert de ligne de foy a Vali- 
dade, de maniere que !’on diftingue affez 
facilement jufqu’a un quart de minute, 
principalement quand on fe fert d’une 
Louppe ou Verre qui groffit les objets; 
mais ce que nous avons particuliérement 
a expliquer, c’eft la conftruétion des Lu- 
nettes EF, GH; & comme elles font. 
Siniecineins femblables Pune a autre 2 
il fuffira Pen décrire une, ; 
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SS eft un Canon de fer blanc fait 
de deux pecs emboitées l’une dans 
Pautre , afin qu’on le puiffe dter quand 
on veut, & le {éparer des deux Pinnules 
E, F, qui font fixes. 
- La Pinnule objeQive E porte en de- 
vant 4 l’endroit marqué T , un Verre ob- 
jectif de Lunette d’approche, d’une lon- 
- gueur proportionnée a PInftrument , & 
par le cété V, elle foutient un des bouts 
du Canon SS. | 
La Pinnule oculaire F eft de trois 
pieces: la premiere F X qui s‘attache 
au Limbe de l’Inftrument, eftun Canon 
d’environ trois pouces de ioneneas fou- 
dé au milieu du Chaffis F F , au devant 
duquel il y a deux filets fimples de foye 
plate noire,bien tendus, mis en croix fur 
quatre legers traits de burin qui leur fer- _ 
vent de repaire , & attachés avec un peu 
de cire fondue, La feconde Z eft un 
petit Canon foudé comme le premier 
au milieu d’une piéce quarrée qui fe 
joint par deux vis au Chaflis FF, tant 
pour fervir de défenfes aux filets , que 
Biv 
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pour fofitenir le grand Canon SS. La 


-troifiéme Y eft un autre petit Canon qui 


semboite dans le premier X , & qui 
porte le Verre oculaire de la Lunette. 

La diftance fixe entre les deux Pin- 
nules E, F, doit étre telle que la face an- 
terieure du Chaflis F F ot les filets de 
la Lunette font attachés, fe rencontre 
juftement au foyer du Verre objectif , & 
cette fujettion oblige de faire faire or- 
dinairement le Verre obje€tif, avant que 
de commencer l’Inftrument : le tout af- 
femblé fait l’effet d'une Lunette qui 
renverfe les objets, ce qu’on pourroit | 
corriger en fe fervant de plufieurs ocu- 
faires; mais avec un = dhabitude on 
‘8 en paffe facilement. * 

Outre l’avantage que les Lunettes 
d approche communes donnent , de 
pouvoir mieux difcerner les objets dick 
gnes , celle-ci donne encore la facilité 
de pointer avec toute la précifionimagi- 


nable; car lor{que l’on regarde parcette _ 


* Tautes les Piéces d'une Lunette femblable Acelle 
gui ana décrite, font encore reprefentdes dans la 
ane ie IV 
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‘Lunette un objet éloigné, on voit en 
méme temps trés diftin&tement les filets 
qui font dans la Lunette , & auffi tout 
ce que les filets lJaiffent de découvert 
dans Pobjet, comme fi effeCtivement ils 
etoient appliqués deffus , & Poel en fe 
remuant n’appercoit aucune parallaxe 
entre Pune & Lautre, fuppofé que les 
filets , comme nous avons dit, fe treu- 
vent placés au foyer du Verre objeétif, 
parce que ceft en cet endroit ot fe fait 
cette peinture renverfée qui vient im- 
meédiatement a nos yeux, & qui tient 
lieu dobjet immédiat, comme on en 
tendra facilement par la ‘figure fuivante. 
A,B,C font trois points d’un objet, 
chacun defquels couvre de rayons le 
Verre objeGtif D E de la Lunette F D 
E G,, tous ces rayons ayant paflé au tra- 


Fig. $s 


vers du Verre DE fe vont réunir par or — 


dre en trois autres points oppofés a, 
b, c, {cavoir ceux d Aena,de Bend, 
& de C enc; puis ces mémes rayons fe 
féparant de nouveau, vont tomber fur le 
NVerre oculaire FG, qui les deétourng 
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enfin vers l’oeil H. On n’a pas continud 
jufqu’a loeil les rayons du point, C a 
deffein de faire voir ce qui doit arriver 
lorfquil fe rencontre un obftacle en 
quelque endroit du foyer, comme en c. 
Car il eft évident que cet obftacle arré- 
tera tous les rayons du point Gs fans 
qu'il en puiffe venir aucun 4l’ceil, com- 
me fi lon ayoit couvert Lobyet ‘pabeie 
au point C. Mais cet obftacle , tel que 
pourroit tre un filet de Vera five fera 
fon image diftiné&te dans Poeil précifé- 
ment a l’endroit o4 Pobjet qu’il cache 
auroit fait la fienne , parce que l’ceil eft 
alors difpofé pour recevoir les rayons 
— qui font venus du foyer a4¢ a travers 
Poculaire F G. | 
On doit ajouter , que puifque tous les 
rayons d’un méme point de Pobyjet font. 
réunis dans un autre point au foyer du 
Verre objeétif, il drrive ici que nonob- 
ftant toute ouverture du Verre objectif 
DE, ora la méme juftefle pour pointer 
que fi la Pinnule objective n’étoit qu'un 
feul petit trou prefqwindivifible, par le- 
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quel le point C ne fit paffer qu’un rayon 
qui fut intercepté par un trés-petit ob- 
ftacle mis dans la ligne Ce. Car ce qui 
' oblige de mettre les filets au foyer , eft 
que plus pres ou plus loin ils ne pour- 
roient arréter tous les rayons d’un méme 
point, qui ne font unis qu’au foyer; & 
l'on s’'appercevroit alors de quelque pa- 
rallaxe en changeant un peu Voeil de 
place ; ce qui fe doit néanmoins en- 
tendre , fuppofé que Pouverture du 
Verre objectif foit grande ; car quand 
elle eft petite, le lieu des filets ne de- 
mande pas une diftance du Verre ob- 
jeQif fi précife, parce qu’affez loin du . 
foyer , devant ou aprés le vrai concours, 
les rayons d’un méme point ne font pas 
fenfiblement f€parés: & c’eft auffi en 
étréciffant ouverture du Verre objec- 
tif quon remédiera a un inconvenient 
qui pourroit arriver , que les filets étant 
bien placés pour les objets fort éloi- 
gnés, ne feroient pas de m&me pour 
ceux qui font proches. _ 


Il peut refter une difficulté de la part 


eee 
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du Verre objectif, qui n’étant peut-étre 
pas bien centré, pourra caufer quelque 


-yéfra€tion & détourner de la ligne droite 


le principal rayon Cc; mais nonobftant 
tous les défauts de ce Verre, il n’y a 
rien a craindre 4 l’égard des-angles de 
pofition ou des diftances apparentes que 
Pon veut obferver, pourvai que quand 
les deux Lunettes font pointées a un 
méme objet éloigné, la ligne de foy-de 
Ja regle mobile bombs juftement fur le 
commencement du premier dégré, & 
c’eft une épreuve par laquelle il faut tou- 


jours commencer lorfque l’on veut pren- 


dre des angles, Nous donnerons au neu- 
viéme article les moyens de remédier 
aux défauts & aux refractions des Verres 
a Pégard des hauteurs. 

Les Figures 2°, 3° & 4° repréfentent 
les Piéces qui fervent a mettre le quart 
de cercle fur fon pied; la Piéce L M 
mobile fur le pied K fuffit pour mettre 
cet Inftrument 4 plomb , lorfque !’on 
veut obferver les hauteurs ; mais pour 
le mettre horizontalement , il faut ajou- 
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— tera L Mla feconde Piéce O P, dela 
maniere qui eft repréfentée dans la qua- 
triéme Figure ; & alors on pourra don- 
ner au quart de cercle telle pofition 
qu’on voudra, comme avec un genou. 

Voila Ventiere defcription de I’In- 
ftrument quia donné les angles de po- 
fition avec tant de jufteffe , que fur le 
tour de lhorifon pris en cinq ou fix an- 
gles, on,n’a jamais trouvé qu’environ 
une minute de plus ou de moins qu’il 
ne falloit, & que fouvent auffi Pona 
approch¢ du compte jufte , a cing fe- 
_ condes$és ; de forte quil n’etoit pas 
néceffaire de porter un plus grand In- 
‘ftrument, dont il auroit été d’ailleurs im- 
poffible de fe fervir en plufieurs ren- 
contres. 


ARTICLE SIXIE ME. 


L A DISTANCE que l’ons étoit propofé 
de mefurer depuis Malvoifine jufqu’a 
Sourdon, s’eft trouvée comme partagée 
en trois lignes ; fgavoir de Malvoifine a 
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Mareuil , de Mareuil 4 Clermont , & de 
Clermont a Sourdon. Ces diftances par- 
ticuliéres ont été connues par le moyen 
de 13 Triangles repréfentés dans la 
-premicre Figure de la feconde Plan- 
che :il y en a méme deux qui ne deman- 
dent aucune obfervation particuliére; de 
forte qu’on pourroit ne compter qu’onze 
principaux Triangles, les autres qui font 
reprefentés dans la feconde Figure de 
la méme Planche , ayant principalement 
fervi de’vérification. Voici la Lifte des 
Stations & des endroits précis auxquels 
on a pointé pour former les TMangles. 
Planche A eft le milieu du Moulin de Villejuive. 
B le plus proche coin du Pavillon de 
- Juvify. 
C la pointe du Clocher de Brie-Comte- _ 
_ Robert. 

D le milieu de la Tour de Montlhéry. 

E le haut du Pavillon de Malvoifine. 
F une Piéce de bois dreffée exprés au 
haut des ruines de la Tour de Mon- 

jay , & groffie de paille. 

~ G le milieu du Tertre de Mareuil, ot 
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. Yon a été obligé de faire des feux 

pour le marquer. 

H le milieu du gros Pavillon en ovale 
du Chateau de Dammattin. 
I le Clocher de Saint Samfon de Cler- 
- mont. 
K le Moulin de J sieieildivs proche 
Compiégne. 
L le Clocher de Coivrel. 
M un petit arbre fur la Montagne de 

Boulogne proche Montdidier. 

N le Clocher de Sourdon. © 

O un petit arbre fourchu fur la Butte du 
Griffon , proche Villeneuve Saint 
Georges. 

P le Clocher de Montmartre. 

Q le Clocher de faint Chriftophle pro« 
che Senlis. 

A B eft la premi¢re bafe aétuellement 
mefurée de 5 663 toifes de Paris. 

X Y eft une feconde bafe de 3902 
toifes actuellement mefurée comme la 
premi¢re. | 

On peut juger qu ‘il n’a pas été poffi- 
ble de placer un grand quart de Cer: 
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cle fur les pointes des Clochers & des 
autres lieux femblables que nous avions 
choifis pour former exaCtement les trian- 
gles ; mais afin de pouvoir remédier 4 
cela, nous avoris toujours eu foin d’ob- 
ferver la groffeur apparente des objets 
auxquels nous pointions. Par exemple ; 
en pointant 4 une Tour, on ne seft 
pas contenté de [avoir prife par le mi- 


lieu , mais ona encore obfervé combien © 


{fa grofleut emportoit de minutes & de 
fecondes ; ce qui a donné lieu enfuite 
de fe placer 4 quel endroit on vouloit 
de cette méme Tour, au cas que le mi- 
lieu fit embarraffé ou inacceflible. 

Il eft vrai qu'avec toutes les précau- 
tions que l’on a pf prendre , & aprés 
—&tre méme retourndé deux ou trois fois 
4 une méme ftation , il a été quelquefois 
impoffible d’éviter l'erreur de quelques 
fecondes fur la fomme des trois angles 
d'un méme triangle ; auquel cas on n’a 
point fait de difficulté de corriger le 
triangle, fans craindre qu il s enfuivit au- 
cune erreur confidérable, parce que tous 

les 


ae 
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les angles étoient grands, & qu’il y en 
avoit toujours quelqu’un dont on n’étoit 
pas fi afluré que des autres , & fur lequel 


la faute devoit étre reyettée. On mar- 


quera les principales corre€tions qui ont 
été faites. 

Dans la Lifte des triangles on a gardé 
cette régle , de ne donner aucun angle 
quin eut été obfervé avec le quart de cer- 
cle ci-deflus repréfenté, & d’obmettre 
ceux qu’on a été obligé de conclure, 
quoiqu’en effet il n’y eut pas grande dif- 
férence a faire entre les uns & les autres, 
4 caufe de la grande précifion avec la- 
qualle on pointoit,& du grand foin qu'on 
prenoit de ne pas fe tromper a la valeur 
des angles obfervés,en réiterant plufieurs 
fois Pobfervation d'un méme angle ; & 
Ja faifant faire par plufieurs Obfervateurs 
qui gardoient leurs Mémoires 4 part ; 
outre que dans les premieres courfes qui 
avoient été faites pour la découverte des 
{tations propres , tous les angles généra- 
lement avoient été obfervés; & quoique 
gett été avec de moindres Inftrumens 

’ C 
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qui ne donnoient les minutes que de fix 
en fix, ils hort pas laiffé d’approcher de 
Ja jufteffe autant quil étoit néceffaire , 
pour faire voir qu'on nes €toit pas trom: 
pé aux conclufions. 


lTRIANGLE ABC. 
Pour connoitre le coté AC. 


CA Beesescone ad wary Meee a 
A B Coovecoesseees D5 6e$ 5. 
A C Beesesoserees 30-48-30. 
A B....00- 5663-7 oifes de mefure attuelle: 
Done A Co LOL2-Torfes § pieds. 
Et B Cove 8954" Totes. 


Il. TRIANGLE ADG. 
Pour DC @& AD. 


D A C coececcccces TF] US FO e 
A Di Coresesoevees % Soo ae 
A C Doeeweoroeceee 4.7 0093 cvs: 
A C.-T IO12-: Fake le. 
Done D Cor Z121-Torfes 3 pieds. 
Et A D---9922+-Totfes 2 pieds. 


I TRIANGLE DEC. 
Pour DE & CE. 


D E Coressereereee Thoved “306 
D C Eoweeossceeeee 40-3 Aver 
CD Evesrscesneee § e216 eee 
D Co 3121--Tosfes 5 = ear 
Dix DE.......8870---Toifes 3 pieds. 


Et C Eve —— Toifes 3 pteds. 
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IV. TRIANGL CF, 
7 Pour DF. 
D C Bisscscsnces ¥ I Fry ty ey Coe 
D F C Ccerccevonses 33 couse 40 veesve Oo. 
FDC Wiecsesaxanse 32 seuss 320206 
D Coed Z121--Loifes 3 pieds. 
Done D F....... 216 58 seat Totes. 


Notez que dans ce quatriéme trian- 
gle, langle DFC a été augmenté de 
10”, qui manquoient a la fomme des 
trois angles, 


Ve. TRIANGLE DFG. 
Pour DG @& FG. 


D F Gooooseccccoers Cy eared Mary ois 
[LD G Poctstesccses. Ww Aas Yo fe) 
G [DD Pesssacssasess 3 O-9++2.0-+4 Or 
DP Fescsse 2165 g. T otfes 
Done D Gu 2 66.43 +-Losfes. 
Et F Gow. 2963---Tosfes 3 pteds. 


Enfuite de ces cinq triangles, il a été 
facile de conclure la diftance G E entre 
Malvoifine & Mareuil , fans fuppofer 
aucune nouvelle Obfervation. — 


Ci, 
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VI.TRAANGLE GDE. 
“» Powr GE. 


D Geese 25643 sveceee Toifes. 
oa eee 8870+ T oifes 3 pieds. 


Par le calcul du m&me triangle, on 
trouvera les angles DG E de 12° 385 
& DEG de 39° 12’ 30”, tels que 
Pailleurs ils ont été trouves pat Obfer- 
vation: ce qui doit fervir de preuve pour 
GE; & lon doit confidérer que comme 
ce triangle n’eft qu'une fuite des préce- 
dens, qu il a deux cétés connus 6 tous 
les angles bien établis , la petiteffe de 
angle D G E ne peut empécher la cer- 
titude de la conclufion pour GE outre 
que ciaprés la méme diftance GE {era 
verifiée par d'autres triangles. | 

Ce fut principalement au {ujet des 
angles DGE & D EG que plufieurs 
fois on fit faire des feux a Mareuil , a 
Montlhery & 2 Malvoifine. Un feu 
large de trois pieds fait » Mareuil , &. 
va de Malvoifine , paroifloit 4 la vie 
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fimple environ comme une Etoile dela 
troifiéme grandeur. Notre deffein n’eft 
pas de tirer ici aucune conjecture 4 
Végard des Etoiles fixes ; mais feule- 
ment de faire la remarque fuivante. Que 
fi Pon confidére la diftance de 31897 
Toifes , ce feu qui avoit trois pieds de 
Jargeur devoit étre vi fous un angle de 
3” 14°"; & néanmoins quand on le re- 
gardoit avec les Lunettes du quart de 
Cercle,dont les Verres Objetifs étoient 
excellens, il ne pouvoit étre caché qu’a- 
moitié par lun des filets de ver 4 foye — 
qui étoient placés au foyer de la Lunet- 
te. Or la groffeur de ce filet qui fut me- 
furée enfuite avec un Microfcope , étoit 
la treize-centiéme partie d'un pouce ; il 
s enfuit donc que dans uneLunette de 36 
pouces , elle occupoit une efpace d’en- 
viron quatre fecondes ; de forte que le 
feu qu elle ne cachoit qu’ 4 moitié quroit 
valu huit fecondes , quoiqu’il ne dit‘en 
effet paroitre que de trois fecondes. 

On peut conclure de cette Expé- 


rence, que méme avec les Lunettes 
C iy 
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d’approche , les objets lumineux paroif- 
fent plus grands qu’ils ne devroient. Il 
feroit bon de faire l’Expérience avec de 
grandes Lunettes , ce qu’on a refervé a 
une autre fois. 

Nous avons dit ci-deffus que la dif- 
tance EN fe trouvoit partagée en trois 
Lignes. La premiere , {cavoir G E vient. 
d’étre calculée; mais avant que de paf- 
fer 4 la feconde, il eft propos de vé- 
rifier par plufieurs autres triangles tout 
“ce.que nous avons établi jufqu’ici. 


AUTREMENT POUR AD, 
Au triangle AOB. 


A O Beerececceseees 62°22! oo”. 
AB Ovreessesccseess TF cree 8...20 
B A Ovcsseccccesees 4262940. 
A Breesessvesee §663----Totfes. 
DONG A Qeereerreees 6178+---Tosfes 2 pieds, 
Mais au triangle AOD. 
AO Dorerecsrsveeee 76°F O00 
A D Oveoseverssvees 37-1920. 
DA 6 DCN 2 acs gone “40. 
y © © Peer 6 178---Totfes 1 pteds. 


Donec BOT aswiscecs 9922 
Et D Queene — 


Zs 


‘Totfes 2 pieds. 


oe T vifes, 
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AUTREMENT POUR DE, | 
. Au triangle DOE. 


D O Enoseessceess 47°-0" shoes oe” 
D E Qreevessoeeee J Over Bee FQ 
E, D Overoosceeese 4 BF 710 
D O peecee 9298 encvees Tot es : 
Done DE..».8870-----Toifes 5 pieds , au lien 
de 8870-+--Toifes 3 pieds. 


AUTREMENT POUR CE 
Au triangle ACE. 


AC Pannen 88%... 8/020”, 
A E.Cresssssorsees 4227-30. 
| we Orr cerr 49-2430, 
A C.-T LOT2Toifes 5. pieds. 
Done CE......12388--Totfes 2. pieds 


pour 12.389--Totfes 3. pieds. 
ENCORE AUTREMENT POUR CE 
_ Au triangle BCE. 


B C Evsosses. j7 I 9’ ae 3 3”. 


EB Corerreer 77h der So 
B C89 5 4-0 Toifes. 
Done CE.-12390-+--Toifes. 
 Langle EBC a été diminué de 10". 


ENCORE AUTREMENT POUR CE, 
Au triangle PDC. 


PD Gosegsocerecee 65° 31 ieee o”. 
P C Drecoveccoveres G 2 r0000 204 Oo 
D Go 1 Z121-Toifes 3 pieds. - 
Done P C015 064+-Toifes 3 pteds. 


Et D Penne 4621 ies 3 pieds. 
C iv 
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Mais au triangle PCE. 


P C E rererr es 102° et : 
DP EC wsieiiseiess 3 ste0see Qeeees 30. 
P Cou $064. Toifes 3 pieds: 


Done CE.-12389--Torfes , au liew 
de 12389- -Toifes 3 pieds. 


AUTRE MENT POUR DF. 
Au triangle AC F. 


AC Pisani 66°! 13's "40" 
AF Grevsscsesis § Ore 3 Bevaee 20 
FA Cseiceinnsks 63° | rere oO. 
A Com T LOL Ze Toifes 5 pieds. . 
Done A Feet 305 TeTotfes, 
Mais au triangle FAD.. 
FE A Daenesscceee I 40° 3 Bie... 50". 
A Foot 305 2 ~T otfes. . 
A Deve gg2z2-Lotfes 2 pieds. 
Done D Fen 165 Foe F oifes 3 pieds, 


pour 21658+---Toifes. 
AUTREMEWNT POUR FG. 
Au triangle GAF. 


G A Fovevsscccceee 5 2 reves ‘eG 0” 
GF A coscscccscoee 7F ee TZeelO 
F G Assesoreorenee g 20093 Qeesees O. 
A Fu. I 305 Ls Toifes. 
Done F G1 2963+ -Toifes , ’ 


pour 12963+--Totfes 3 pieds. 
La fomme des deux angles AFC, 
GFA, excéde de 10” celle des Epis 
CFD, DFG, ce quelona négligé , 
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parce qu'une erreur fi peu confidéra- 
ble, ne méritoit pas que Pon s’exposat 
encore une fois au danger qu'il y a, de 
monter au haut de la Tour de Monjay , 
qui eft 4 moitié ruinée. 


AUTRE MENT POUR GE. 
Au triangle GDC. 


G D Corerereeeee HG oF 3/0". 
p G seecce 2. 5 643 occee Totfes. . 
D Cu E3121 Toifes 3 pieds. 
Donc GC D concccesccoes 86°24 “25 te 
| Et G Coa 2869----Totfes 3 pteds. 


sdaesbotens 126°-5 8/02, is 
G C...--22869+---Toifes 3 pieds. 
| CE... 123 8 9---- Toifes 3 pieds. 
Done G E+ 31893 ---Torfes 3 preds, 
au lieu de 31897-----Tosfes. 
Mais partageant le différend , nous ferons 
GE de 31895-----Totfes. 
VII. TRIANGLE FGRH, 
Pour GH. 
E G Hoeevesovsee +93 Q° 5 P/Q” 
FH Goececssovscoes OI 46 30 
HF Gorerereresrord Bored, Bere 3 Oo 
F G...--12.96 3--Toifes 3 piedt. 
Done G Heres 9695 Totes. 


Dans ce sriangle,on a diminud Pangle GFH.de 10". 


Ee are ee ee a ee ee ee ee ee ee ee eS CT tte ae get a eee ee We ee 


eS een ee ee eS ES Na! 
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VIIL TRIANGLE GH 
Pour GI @ IH. 


G Hy [nceneccececee § 5° 58 o” 
GT Hissasiens. pay Sore © exe, 
TG Pissiia weve WGere 48 Oo 
G csssx 969 GF v= Toifes. 
Done G Jowees 175 §7--+-T otfes, 
Et H 1-0-2103 Fee Ton fes. 


 AUTREMENT POUR Gl. 
Au triangle QFG. 


Q F Goressseeses 3 6° so esovane 0”. 
Q G Foesessess 104°*48--+-+30. 
. G F.412963---Totfes 3 pieds. 
Done QG.... T2523 +0 T osfes. 
Mais au triangle QGI. 
QD G Loeescercessers 315 O20", 
QI Goticeieiincis 43-0 3930, 
Q Gorrsree T2952 3sr T otfes 
Done G [01 95 62-0--Toifes 
Et Q Tosovscnes 95 70-- T otfes. 


apres, on a fuivi ce dernier Calcul fai- 
fant GI, de 17562 Toifes, & par 
conféquent HI de 21043 Toifes, 
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1X. TRIANGLE HIK. 


Pour I K. 
HII Keecoesoeee “65°. 46° eer oO” 
HK [loesececece So.-. § 9-40 
K eS ie eprrerreer 33 T 420. , 


HI....2]7 O43 s+ Tosfes. 
Done. 1 K-.-11678.----Toifes, 

La fomme de ces 3 angles étoit trop 
prande de 20” dont ona diminué l’an- 
_ gle HKT, fur quoi il faut remarquer 
que le point H pris pour le milieu du 
gros Pavillon en ovale du Chateau de 
Dammartin , eft difficile a déterminer, 
lorfqu’on le regarde de la Station K , & 
qu il a pd arriver que dans une diftance 
de 19436 Toifes , le cété Oriental de 
ce Pavillon ait paru groffi de quelques 
autres objets voifins, ce qui aura fait 
obferver ?angle HK I plus grand qu'il 
n’étoit. | 

AUTRE MENT POUR IK. 

Au triangle QIK. 


QT Keeesssssenes 49°20 30" 
. QK J .coccecosees J Zrcvees 6-40. 
QI oveceeee 9570---Totfes. 


Dong [Keon 168 30 Toifes. 


Se ee ee ee ee ee oe mm 


Pare eee: 


a ee ee 
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Apres ce quia été dit du pointH, il 
y alieu de s’en tenir plitdt a ce der- 
nier calcul , qu’a celui du triangle HIK, 
d’autant plus que nous étions affurés 
davoir pointé trés-exa&tement au Clo- 
cher de Saint Chriftophle , qui était vi 
de tous cotés comme une aiguille trés 
fine. | 

_ Nous n’avons pi placer le quart de 
Cercle dans ce Clocher , ni dans ce- 
lui de Coivrel, pour y obferver les an- 
gles que nous avons été obligés de 
conclure; mais nous avons pris tant de 
foin a bien obferver tous les autres an- 
gles, & PInftrument donnoit alors fe 
tour de Phorizon fi juftement , qu'il ne 
doit refter aucun doute 14-deffus. 


X. TRIANGLE IiKL, 
Pour KL & IL. 


LI Keeceees.e 5 8°.-3 ok roe 
IL K Leceeeveee. 5 8-3 J. cecwess O. 
I Kee 1 168 3 -+0+-F onfes. 
Dont K Ltr 188----+-Toifes 2 pieds. 
Bt [Lew t 1 186 s0-Losles 4 pteds: 
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Xi. TRIANGLE KLM. 


Pour LM. 
LK Moeevssesseres 23°. ‘52 -30", 
KM Loevewseeceees G6 30003 Levee, 

K L.---11188----Toifes 2 pieds. 
Done L M.---6036--+--Totfes 2, pteds. 
XIl. TRIANGLE LMN 

Pour LN. 
L M Nioereeosesee 60°: 38° becues 3°” 
MN Loveeceovees 29-28 ease 20. 

L M...+--6036+--T otfes 2 pteds. 
Done L N+ 1069 1+ o1fes. 
XIII. TRIANGLE ILN. 

Pour NU. | 


La fomme des angles ILK. KLM. MLN. 
étant otée de 360°, il reflera ILN.119° 32° 40°- 


MaisoL No 10691 Toifes. 
Et 1 L---11186----Loifes 4 preds. 
Done-+---- IN..-] 8905---Toifes. ; 


‘C’eft ainfi que fur le fondement de Ia. 
premiere bafe AB, qui avoit été ac- 
tuellement mefurée , nous avons conclu 
la grandeur des trois lignes EG, GI, 
IN, depuis Malvoifine jufqu’a Sourdon. 

Mais parce que les 4 derniers trian- 
gles n’étoient accompagnés d’aucune 
verification , & que nous défirions avoir 
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un nouvel éclairciffement fur le vit. 
& fur le 1x. triangle , nous jugedmes 
quil ctoit néceffaire d’en venir a la 
mefure aQuelle d’une nouvelle bafe. 
La ligne de diftance LM entre Coi- 
vrel & la Montagne de Boulogne , fe 
trouva la plus propre pour fervir 4 cette 
derniere verification ; non pas que cette 
lione pat &tre aftuellement mefurée , 
_mais parce qu’elle paffe au travers d’une © 
grande plaine,ot l’on eut la commodité 
de prendre la bafe tranfverfale XY, 
depuis le Moulin de Mery jufques au- 
prés du Vallon de S. Martin a Paft pro- 
che Montdidier , laquelle bafe aftuelle- 
ment mefurée avec les mémes bois de 
_ piques qui avoient fervia la premiere, 
& qu’on avoit vérifiés tout de nouveau, 
fut trouvée de 3902 toifes. Voici le 
calcul qui fut fait enfuite. 


An — X YL. 


KV Dees. censsece 5 oMEe Yy Meaty” Keli 
VX, Disescciesce FAreLOmergs. 
Lamepr adtuelle XY. 3 902+-Toifes. 
Done ¥ Luo 3273+-Torfes 2 pieds. 
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Mais au — X ¥ M. 


| >. Grrr 3902+ --T o1fes. 
Donec MY correeee ‘AI 87 seaed Totfes. 
Enjfin au triangle MYL. = @ 


MY Loeweeeee 107" 23's 55. 
Y Lo 3273 --Losfes 2 pieds. 
¥ M-+--4187---Torfes. 
— Done ML..---6037--Totfes , au lien 
de 6Q36-Totfes 2 pieds. 
Done a proportion IN-.-18907-+-T otfes. 
Et G1---17564--Toifes. 


“Mais la ligne EG doit, étre laiffée , 
parce quelle a été vérifi¢e en trop de 
maniéres. | 

Le peu de différence quil y avoit 


entre la diftance que nous avions con- 


clue fur la _ premiere bafe , & celle que 
nous trouvames par la derniere , fit voir 


que nous avions eu raifon de tenir pour - 
fufpeéts les triangles qui aboutiffent au 
point H , & que ceux du point @ euf- 
fent mieux mérité de paffer pour prin- 
cipaux; mais nous n’avons rien vouly 
changer & ordre que nous avions tenu. 


Planche. 
II. 


Figure 
de 


48 Mefure de la Terre, 
ERE ee 
ARTICLE SEPTIE'ME. 


Br EN que notre premier deffein ett 
été de terminer toutes nos mefures 4 
Sgurdon, nous nous trouvames néan- 
moins comme engages de continuer 
jufques 4 Amiens, oi: nous avions ré- 
folu daller sneadte la hauteur du Pole 
pour vérifter le calcul de Fernel : nous 
euffions bien voulu avoir affez de terips 
pour chercher dans les Plaines de San- 
terre, quelque point propre pour finir 
cette mefure par deux grands triangles ; 
mais la faifon étoit déja trop avancée , 
de forte que nous fiimes. obligés de 
nous contenter de ce qui fe rencontroit 
aux environs de Sourdon, oi il falloit fé- 
journer pour prendre la hauteur du Pole. 

R eft le Clocher de S. Pierre de 
Montdidier. 


T ,un arbre fur la Montagne dt Mo- 


reuil. 


V te Clocher de ene aes @A- 


miens, 


An 
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' Au triangle LMR. 


L M R eeeeeesecenes g8°-2 1/50", 
MR Lvooeoeseesees 68-966 2-530. 
P L Messsoses 6037---Totfes. : 
Done L Revere § 10--Losfes 3 ptedse 
Au triangle N e 
NR. Leweoeccees II 5° Ore Mere 0%, | 
RN aah inde? baie 
L Revs § § 10+ Toifes 3 pieds.’ 
Dont N Rew 71 22-Tosfes 2 piedss 
Au triangle NRT. 
NUT Risiscvsersss Tro ~~ “40's 
T N Roevoeeseiee 67 eeeee Ae 
N R eccees 7122 secce Toife 2 pteds. 
Done N T++01-4822°--Tosfes 4 pieds. 
_Enfin as triangle NT V. 
NT Vevecoceseees § 3°. 58°. “40° i 
“LOIN: Vissvecsvevses JO 3A ZO 
N T.-+-+-4822--Loifes 4 pieds. 
Done NV sacs IL 161-+-Lotfes-4 pteds. 


L’onacri devoit ajouter 4 tous ces 
calculs la jufte pofition des Tours de 


Notre-Dame de Paris , & de PObfer- 


vatoir eC. 


S eft une Guerite au-deffus du ao 
Dégré de la Tour Méridionale de No- Fig 2. 


tre-Dame de Paris. 


Dp 


eee ey eee 


x .Mefure de la Terre, 
Z eft le milieu de la face Méridioz 
nale du Batiment de l’Obfervatoire. 


Au triangle DOS. 


D OO Sceasoccesseeee 8 8° 1 B40", 
D S Overesseceece 46 esase 35 oO. 
S D ODoerserereseces AS vsreee 8...20, 
D O Oveecece 9 29 8---Totfes. 
Done D Sees I 2795--Toifes. 
- Et O Sveceeeee 9073+--Tosfes. 
Au triangle DOZ. 
DPD O DZreeeroeoseee 8 2 sg TO”, 
D Z OC -coecesccees J Tosee 3 goveees O. 
Z D Orvorsereccees 46 2O"FO. 
| D O.---++-92.98---Toiles 
Done D Zee 1 175 7--Toifes. 
Et O Ziveesees 8588----Zos/es 3 pteds, 


ARTICLE HUITIE' ME. 


Ap RE’s avoir mefuré les’ diftances 
particuli¢res entre Malvoifine, Mareuil 
-& Sourdon , & méme y avoir ajouté 
celle dAmiens, il falloic examiner la 
_pofition de chacune de ces lignes a 

| Pégard de la Meéridiente. 
| ae l- < Pour cet effet, au mois de Septem- 
bre de VPannée 1669. nous allames 


SE ae ae ee ek ES mt, Bor, 1B Ae OE = 7 
ek = se * oe 
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fur le Tertre de Mareuil , 4 Pendroit 
marqué G, dot Pon voyoit Malvoi- 
fine d’un cété , & Clermont de autre, 
& nous mimes le quart de Cercle garni 


de fes deux Lunettes a plomb fur fon 


pied, enforte que la Lunette EF de- 
meuroit toujours dans le niveau, pen- 
dant que le plan de PInftrument ¢toit 


te de PAlilade GH étoit pointée vers 
VEtoile Polaire. On fuivit ainfi cette 


Etoile jufques 4 fa plus grande digref- 


fion, ott elle demeuroit un efpace de 


temps affez fenfible fans fortir du filet 
vertical de la Lunette avec laquelle on 


Pobfervoit , & alors on laiffa P'Inftru- 
ment fixe dans fa pofition le refte de la 


nuit, jufqu’a ce que le jour étant venu 
on put découvrir ’endroit du bord de 
Phorizon , auquel la Lunette EF fe 
trouvoit pointée, & déterminer par ce 
moyen le vertical de la plus grande di- 
greflion de l’Etoile Polaire : car on {¢a- 
voit par experience, que quand le quart 
de Cercle ¢toit dreffé 4 plomb, les deux 
7 D ij 


Planche I. 


_ tourné verticalement, & que la Lunet-— 
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Lunettes demeuroient toujours poin- 
tées dans un méme vertical. Par cette 
Obfervation que lon réitera plufieurs 
fois, on saffura d’un point cloigné qui — 
? marquoit le vertical de la plus gtande 
'  digreffion orientale de PEtoile Polaire, 
planche 11. lequel vertical faifoit avec la ligne GI 
Fig-t- un Angle de 4° 55’ vers POrient.: or 
le complément de la déclinaifon de 
. ‘PEtoile Polaire étoit alors de 2° 28’, & 
a hauteur du Pole au Tertre de Ma- 
reuil, ainfi ‘Guwelle fut enfuite trouvée , 
eft de 49° 5’, & par conféquent fa 
digreffion de PEtoile Polaire écroit de 
3° 46’: il reftoit donc encore un degré 
neuf minutes dont la ligne GI décline 
du Nord vers ?Occident ; & parce que 
ailleurs les lignes GI, GE, font un 
angle de 178°. 2’ vers POccident, le- 
quel angle augmenté de Ia déclinaifon 
de la ligne GI ne fait que 179° 34’, il 
senfuit que GE décline de 26° du 

‘Midy vers le Couchant. 

L’année fuivante au mois d’Oaobre 
on choifit 4 Sourdon dans la ligne N V 
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un endroit en pleine Campagne , d’ot 
Pon découvroit le Clocher de. Notre- 
Dame d’Amiens, & de la maniere que 
nous venons d’expliquer, , on obferva 
plufieurs fois que cette ligne NV dé- 
cline de 18°55’ du Nord vers POcci-~ 
dent , d’ot il fut facile de conclure que 
“NI décline de 2° 9’ 19"'du Midy vers 
POrieng. | 

Ces dernieres Obfervations furent . 
faites en.un temps auquel lEtoile Po- 
laire fe trouve dans fa plus grande di- 
greflion, un peu aprés le coucher dy 
Soleil, & Pon eut alors la. commodité 
de pouvoir achever. LObfervation tout 
dun temps, fans étre obliged de laiffer 
PInftrument dans fa pofition; car c’eft 
encore un des avantages des Lunettes 
d’approche, que par leur moyen on peut 
découvrir les Etoiles de la feconde 
grandeur dans la plus grande clarté du 
Crepufcule , & que celles de la, pre- 
miere grandeur peuvent étre obfervées 
en plein Soleil , ce qui fera un grand 
{ecours dans PAftronomie ; nous .en 


D iij 


PlanchelIl. 


Figure I. 
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avons fait plufieurs belles Obfervations 
qui feront données au Public. 

Si Pon fuppofe maintenant que la li- 
gne méridienne de Sourdon foit pro- 
longée vers le Nord, jufqu’a ce qu’elle 
rencontre le parallele d’ Amiens au point 


&,pour faire le triangle reftangle N 2.V, 


Pangle de déclinaifon VN @ étant de — 
18° 55’, & PHypothenufe N V ayant 
été trouvée de 11161 toifes 4 pieds, 
il s’enfuit que la diftance Méridienne 
N @ entre les paralleles de Sourdon 


&d Amiens eft de 105 9 toifes 3 pieds, 
-& que PArc du parallele V & compris 


entre Amiens & la Méridienne de Sour- 
don, eft de 3617 toifes 4 pieds, 
Semblablement fi Pon fuppofe que la 
méme ligne Mggidienne de Sourdon 
foit prolongde vers le Midy , jufqu’a 


ge qu'elle rencontre le parallele de Mal- 


voifine au point, & qué cette Méri- 
dienne foit partagce en 3 parties par les 
Perpendiculaires G4, I y, qui repré- * 


fentent les paralleles ae Mareuil & de 


Bourdon; que de = On ait tire les li- 
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gnes Méridiennes particuli¢res de ces 
mémes Lieux , {cavoir Ge de Mareuil a 
Malvoifine, & 16 de Clermont 4 Ma- 
reuil. 


Au triangle Ny 1, rectangle en'y 


IN [_-eseeeees 18907- soeee Toifes. 
Y Re Gereeerrer rrerer 2020029! TOs 
Donc N y eecctones 18893 seecece T otfes 3 pieds. 
Et I ¥ soveteccevcce 710 PPYT TTT) T otfes. . 
Au triangle G14, redangle en 8 
I Gorvseo 7564 sense T oifes. , 
COT icacaceccusiceskucsotes 1°-9'. | ; 
Done 14 ou y F:--175 6 0-----Toifes 3 pieds. 
Pot ae @& ; Prerenyerer creer re 3 52 Loifes 3 pieds, 
Au triangle GE«, reftangle eng 
G E coereccacee 3 1895 eevcceace Totes. 
E, G g cosreecesevecceee 07-26". 
Done G ¢ 04 F a3 189 gree Toifes, 
Et E ¢ csccvoascees LA Lerseerees Totfes 3 pieds. 


Les trois lignes Ny, 149, G®, font 
enfemble la diftance totale entre les pa- 
ralleles de Sourdon & Malvoifine de 
68347 toifes 3 pieds, & laquelle di- 
{tance ajofitant celle d’entre les paral- 
leles de Sourdon & d’Amiens quia été 

trouvée de 10559 toifes 3 pieds, on 
| a D iv 
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aurala diftance entre Malvoifine & 7 
parallele d’Amiens de 78907 toifes , 
bien qu’en effet les 4 lignes dont cette 
diftance totale eft compofée , foient 
comme les catés d'un Polygone qu’on 
auroit voulu décrire a Pentour de la 
Terre , & que dans la rigueur de Géo- 
metrie , il foit vrai que le contour d’un 
tel Polygone feroit plus grand que la 
circonférence de la Terre ; il y a néan- 
moins fi peu de différence en cette ren- 
contre , quil feroit inutile dy avoir 
égard , puifque Pexcés fur chaque degré 
ne monteroit pas a la valeur de 3 pieds; 
de forte qu’on peut confidérer toutes 
ces lignes particuli¢res dont la diftance 
totale Va, eft compofée , comme in- 
fenfiblement différentes de la courbure 
Wun Méridien. | 

~ Au refte , comme nous avons donné 
¢i-deffus la pofition des Tours de Notre- 
Dame de Paris & de PObfervatoire, il 
nous fera facile d’établir auffi les diftan+ 
ces de ces mémes lieux a Pégard deg 


paralleles ds Malvoifine & d’Amiens, 
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Car premiérement fi de GD qui eft 
de 25643 toifes, on dte DS ci-deffus 
trouvé de 1279 ¢ toifes, ilreftera 12848 
toifes pour GS, qui eftla diftance entre — 
Mareuil & les Tours de Notre-Dame. 
Cette ligne GS fait-avec G E un An- 
gle de 12° 34’ 30",vers le Couchant , 
& par conféquent elle décling auffi vers 
le Couchant de 13° 0’ 30”; donc ayant 
— tiré Sw» qui foit perpendiculaire a la 
Méridienne de Mareuil , & qui repré- 
fente un Arc du parallele des Tours 
Notre-Dame, on aura 


Au tryangle GuS. rectangle enw 


S Gicsiinsiess I 2848 eines Totfes. 

WG Sresesectesce I horror roan 
Done G nervrereeeeess 125 18----Totfes. 
Ett S geececessescseess 2992---Tot/fes. 


Donc fide G ¢ “a eft de 31894, 
on ote Gu12518 toifes, il reftera n € 
de 19376 toifes pour la diftance entre 
tes paralleles de Notre-Dame & de 
Malvoifine; ce quife peut encore vé. 
rifier par le calcul fyivant, 


Planche 
II. 
Figure 2. 
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Au triangle’ SDE, 


S 1) Bwwsaiiix 19S ose 5/30", 
G DD evesctac 12795 ++. Toifes. 
D E eercccccons 8871 -+--Toifes. 
Done E Se... 195 56---Tosfes. 
Et DE S euetecewedeeceeds 30° 59 30", 
AN 4Is DE Goessssssensseaes 39-12-30 
DONG SE Goevserersereressees BaD ZrO. 


Mais EG décline de 26’ du Nord 
vers Orient ; donc ES décline de 7° 
47° du Nord vers le Couchant; & parce 
que la longueur de cette méme ligne 
ES eft de 195 56 toifes, il s’enfuit que 
la diftance entre les paralleles de Notre- 
Dame & de Malvoifine eft de 19376, 
comme par le premier calcul, — 


Enjin au triangle ZDE. 


ZL D Beiisacncs 129°--18’. 
Zz, D PPryyrT tyr) I 175 7++-Z osfes, 
D Ev -vescoseees 71 oT otfes. 
Done EZ vciesnceve I 68 5-+-Totfes 
ED BZ, sisscsssecseccecs UO ree ‘103 Oe 
Mais D Fe GS icsiatectosiiecess 3O-+§ 9-920. 
DONC S E Zu sscsccccerserees sree Tor FS Orree § Oe 


_ Ce dernier Angle SEZ étant ajoitd 
a la déclinaifon de la ligne ES , qui 
a été ci-deflus trouvée-de 7° 47’, fera - 
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la déclinaifon de EZ de 9° 38’; mais — 


la longueur de cette méme ligne E Z eft 


de 18685 toifes ; donc parréduétion, la 


diftance entre les paralleles de Malvoi- 
fine & de ’ Obfervatoire fera de 184.21 
toifes , & enfin celle dentre les pa- 
ralleles de Notre-Dame & de l’Obfer- 
vatoire fera de 955 toifes 3 pieds. 
Bien que dans toutes les Obferva: 
tions que nous avons faites pour dé- 
terminer la pofition de diverfes lignes 
a Pégard de la Méridienne , nous ne 
nous foyons point fervi de la Bouffole, 
cela n’a pas empéché qu’en plufieurs 
lieux nous n’ayons obfervé la déclinai- 
{cn del’Aimant, principalement 4 Mal. 
voifine & aSourdon. L’aiguille de la 
Bouffole que nous avions portée eft 
longue de ¢ pouces , & fa déclinaifon 
dans ces deux lieux vers la fin de PEté 
de année 1670, nous a paru de 1° 30° 
du Nord vers le Couchant,, 4 peu prés 


comme nous lavions obfervé a Paris © 


avec la méme Bouffole peu de temps 


auparayant, au lieu qu’a Paris laméme 
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aiguille n’avoit en Pannée 1666 aucu~ 
ne déclinaifon fenfible, & qu’en 1664 
elle déclinoit de 40’ vers Orient: le 
changement ayant été d’environ. 20’ 
par chaque annnée. 


ARTICLE NEUVIE ME. 


P Our conclure enfin la grandeur 
dun degré , & détetminer par confé. 
quent celle de la Terre, il reftoit encore 
~ a fcavoir combien les diftances Meéri- 
diennes que nous avions mefurées avec 
la toife de Paris, valoient de minutes 
& de fecondes , les confidérant comme 
parties. d'un grand Cercle qui.feroit dé- 
crit a lentour de la Terre, 

C’eft en cette occafion qu’cn eft obli- 
gé de chercher dans le Ciel la mefure 
de la Terre; car il faut néceffairement 
avoir recours a la différence des Lati- 
tudes de deux lieux établis fous un mé- 
me Méridien , & par ce moyen venira 
Ja connoiffance de ’Arc du Ciel com- 
pris entre les deux Zeniths de ces m€- — 
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mes lieux, lequel Arc eft femblable 
4 celui que l’on cherche fur Terre. 
Mais avant que de paffer aux Obfer- 
vations ¢éleftes , il eft a propos de faire 
voir de quelle maniére on a pa véri- 


fier tes Inftrumens avec lefquels elles 


ont été faites , ce qui eft ici d’aurant 
plus néceflaire, que les Lunettes d’ap- 
proche dont nous nous fervons , pour- 
roient avoir quelque défaut caché , qui 
he peut étre connu que par une €preuve 
particuliére. 

- La ptemiéte Figure de la treifiéme 


. Planche repréfente un quart de Cercle 


dreffé fur fon pied a la maniere ordinai- 


re, comme pour prendre les hauteurs , 


Planche 
III. 


& pointé & quelqu’objet éloigné vers» 


les bords de horizon ; mais dans la fe- 
conde Figure ce méme quart de Cercle 
eft renverfé , tourné de droit a gauche, 
& pointé au méme objet qu’aupara- 


vant, de maniere que le plomb, qui 


dans la premiére pofition , ¢toit fufpen- 
du au centre A, & battoit fur le limbe 
en D, eft maintenant attaché au limbe 
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en E, & bat précifément fur le centre 
A: on a méme placé l’Inftrument en 
un lieu plus ¢levé, afin qu’ aptes le ren- 
verfement la mens fe trouvat a peu 
pres dans la méme ligne quauparavant, 
quoiqu’en effet ce foit affez qu'elle de- 
meure dans une ligne parallele 4 la pre- 
miére, comme il arriveroit toujours, 
fila diftance de l’objet étoit fi grande, 
que le changement caufé par le ren- 
verfement ne fit pas confiderable , ou 
du moins fi l'on pointoit fucceffive- 
ment a deux objets , dont Tun fat au- 
tant au-deffous de lautre, que la Lu- 
nette auroit été abaiffée. 

Suppofé donc qu’avant le renverfe- 
ment on ait marqué,fur le limbe du quart 
de Cercle, le point D ot le plomb bat- 
toit, & quaprés le renverfement on ait 
auffi marqué le point E ot le plomb aura 
été attaché ; le point C pris au milieu 
de lintervalle DE , déterminera le 
commencenient de la divifion du quart 
de Cercle ; & fiaprés que l’Inftrument 
fera remis en fon premier état , le plomb 
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vient 4 battre fur le point C, la Lu- 
nette fera néceflairement pointée dans 
le Niveau, de maniere que fi par ha- 
zard elle y avoit été d’abord pointée , 
on nauroit trouvé quun méme point 
devant & aprés le renverfement. 

La raifon de cette pratique eft fa- 
cile 4 comprendre ; car fans fe mettre 
en peine de ce qui fe paffe dans la Lu- 
nette, fi l’on fuppofe que la ligne droite 
AB, qui paffe par le centre A , tende 
vers l'objet auquel la Lunette eft poin- 
tée, les deux Angles que le filet du 
plomb fera avec cette ligne AB, lun 
én-deffous, & l’autre en-deflus feront 
ou droits ou égaux 4 deux droits , ils fe- 
ront droits quand on aura pointé au 
Niveau; mais fi lon a pointé plus haut 
on plus bas, la moitié de la difference 
des deux Angles dtant dtée du plus 
grand Angle, ou ajoiitee au plus petit , 
reftiruera“ le. Niveau. 

Cette pratique eft trés-utile, non feu- 
lement pour placer les dégrés fur le 
limbe d’un Inftrument , fuivant effet 
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dé la Luriette, quel qu'il puiffe étre 5 
mais encore pour verifier de temps én 
"temps fi la Lunette s'accorde avec la 
divifion que nous fuppofons bonne & 
bien centrée: mais afin que cette véri- 
fication fe puiffe faire plus facilement , 
il faut que les dégrés foient continués 
de C vers E jufqu’au bout du limbe, 
qui pour cet effer doit &tre plus grand 
— quil ne faudroit pour 90 dégrés. 

On pourra vérifiet uni Sextant 4 peu 
pres de la méme mahiere qu’un quart 
de Cercle, comme on verra facilement, 
en confiderant que fi avant que de ren- 
verfer l’'Inftrument, on fufpendoit du mii- 
lieu de la ligne A Bun plomb qui tom- 
bat fur le point de 60 dégrés, & compter 
de Bvers D, & qu’enfuite l’Inftrument 
étant ees le méme plomb fufpendu 
du point de 60° tombat fur le milieu 
de la ligne AB, dans l'une & dans 
Yautre de ces pofitions la ligne AB 
feroit dans le Niveau , & par confé- 
quent la Lunette auroit di demeurer 
pointée @ un méme objet dloigné qui 

auroit 


| 
| 
| 
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duroit marqué le Niveau. Mais au con- 


traire fila Lunette s’étoit troyvée p poin- 


téea ie objets, dont l’un fat au-deffus 


de l'autre, le milieu d’entre les deux fe-. 
roit le Niveau. Or PAngle de diffé- 
rence entre le Niveau & l’un ou I’au- 


tre de ces objets , ou bien la moiti¢ de 


PAngle de diftance apparente entre les 


deux objets , fera enfuite facilement 


mefurée avec une grande Lunette , de 


la maniere que J’on mefure les Diame- 
tres des Planettes; & par ce moyen 


.on connoitra lerreur de l’Inftrument, 


laquelle augmentera les hauteurs , fi 


avant le renverfement & dans la pofition 


ordinaire , PInftrument a été pointe a 


celui des objets qui étoit le plus bas ;: 


& au contraire elle diminuera les hau- 


teurs , fi 'Inftrument s’eft trouvé pre- 


miérement pointé a celui qui étoit le 
plus haut. 

La troifiéme & la quatriéme Fioure 
repréfentent un Inftrument , qui conte- 


nant moins de dégrés qu'un Sextant 5 
ne. peut €tre. véerifié au Niveau , mais. 


E 


Planiche 
ITI. 
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feulement au Zenit. Cet Inftrumerit eft 
pointé en deux manicres différentes 4 
une méme Etoile proche du Zenit ; car 
dans la 3° Figure le plomb tombe en 
D fur les dégrés du limbe , & dans la 4°, 
comme! Inftrument a éré contre-tourné, 
le méme plomb tombe en-dehors en 
sapprochant de la Lunette en E. Or 
il eft facile de voir que fil’on tire la li- 
gne A B du centre A par le milieu d’en- 
tre les points D E marqués par les deux 
pofitions du plomb, elle déterminera 
Vendroit du Limbe ok doit commen- 
cer le premier degré , 4 compter du 
Zenit , parce que quand la Lunette fera 
pointée au Zenit , le filet du plomb: 
conviendra néceffairement avec la li-. 
gnc AB. 7 
- Cette fecoride maniére de vérifica- 
tion eft générale pour toutes fortes d'In- 
ftrumens, mais elle eft difficile, & ne 
fe peut pas tofyours pratiquer , parce 
quelle demande une Etoile qui foit fi: 
proche du Zenit, que lorfque lInftru- 
ment eft contre-tourné , & quil eft poin- 
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ié 4 cette Etoile , le plomb puiffe toms 
ber entre le point B & la Lunette. 

Tous les Inftrumens qui fervent 4 
prendre les hauteurs , & qui ont une 
Alidade que l’on puiffe dter quand on 
veut, font aifés 4 vérifier; il faut plas 
cer P’Inftrument dans le Plan du Més 
ridien, le rendant entiérement immo- 
bile, comme sil étoit appliqué contre 
un mur, énforte néanmoins que le¢ 
plomb battant vers le milieu du Lim- 
be, laiffe de. part & d’autre autant de 
dégrés quil-en faudra pour les Obfer- 
vations que l’on devra faire. On chois 
fira deux Etoiles fixes dont l’une doive 


‘paffer au-decd , & Lautre au-dela du 


Zenit , & ddht la différerice ou 1a fom- 
aie des Deéclinaifons ne furpaffe pas le 
nombre des dégrés qui font marqués 
fur l'Inftrument. Cela fuppofé , on obe 


 fervera ces deux Etoiles avec la Lu« 


nette de l’Alidade , 4 mefure qu’elles 

pafleront au Méridien , Pune vers le 

Nord; & Pautre vers le Midy ; & alors 

pourva. que l’Inftrument foic demeuré 
E ij 
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immobile , la différence entre les deux 
Obfervations donnera exa€tement l’Arc 
du Méridien entre les patallefes des 
deux Etoiles, indépendammient de tout 
€e qui poufroit arriver'de la part de la 
Lunette de PAlidade. Cette prépara- 
tion étant faite, on dtera l’Alidade , 
pour mettre un plomb en fa place, & 
Yon obfervera avec la Lunette qui eft 
attachée a l’Inftrument , la diftance ap- 
parente entre le Zenit & chacune de 
ces Etoiles prifes dans le Méridien. Si 
VInftrument baiffe , la fomme des deux 
“diftances trouvées par cette detniere 
mani¢re fera trop grande; & au con- 
traire, sil hauffe elle fera trop petite, 
en comparaifon de la diftance totale 
que l'on avoit trouvée par le moyen de 
l’Alidade , de forte que la moitié de la 
différence fera l’erreur de l’Inftrument. 
On peut faire une feconde vérifica- 
tion , en: obfervant une feule. Etoile , 
dont la diftance du Zenit n’excéde pas 
le nombre des déprés de l’Inftrument 
que l'on veut verifier ; mais au lieu que 
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dans la précedente maniére il.n éeoit pas 
néceflaire d’avoir comparé la Lunette 
de l'Inftrument avec celle de l’Alidade, 
jl faut ici qu’elles foient bien ajuftées en- 
femble a un méme objet éloigné. Cela 
étant fuppofé , on obfervera premi¢re- 
ment avec le plomb , & avec laLunette - 
attachée a l'Inftrument, la diftance Mé+ 
_tidienne entre le Zenit & l’Etoile pro- 
pofée: enfuite on-arrérera cet Inftrament 
dans le plan du Méridien comme dans la 
maniére précedente mais en forte qu'il 
foit contre-tourné, & que fi Etoile eft 
vers le Midy , il foit tourné comme 
pour obferver vers le Nord, & I’on res 
marquera trés-exaCctement le dégré & la 
minute du limbe ot le plomb battra ; 
apres cela le plomb étant- été , on ap- 
pliquera l’Alidade avec faquelle on ob. 
fervera la diftance Méridienne entre le 
Zenit & l’Etoile , comptant pout | cet. 
effet les dégrés & les minutes qui fe 
trouveront entre la ligne de. foi.de FA, 
lidade , & Vendroit du limbe ot le 
plomb battojr auparavant ; la premiere: 


E ii 


FO Mefore de la Terre , 
diftance qui aura été cokied > crane 
_c€omparée avec cette derniére , fera plug 
etite fi [Inftrument hauffe , & au con- 
traire elle fera plus grande ‘i baiffe , 
de maniére que la moiti¢ de la diffé- 
rence fera lerreur de l’Inftrument. 
Lorfqu’on a reconnu [erreur d'un 
‘Inftrument, & que l’on eft affuré qu'elle 
ne vient que de la Lunette, le plus 
court feroit de la laiffer , & dy. avoir 
égard dans les Obfervations; mais fi on 
Ja veut corriger., cela fe pourra faire ou 
en déplacant les filets de la Lunette , 
ou en faifant tourner le Verre objetif 
fur fon centre, autant que l’on recon- 
noitra par PExpérience qu'il fera né- 
¢effaire , pour ajufter la Luinette aux dé- 
grés de l’Inftrument. Une Alidade gar- 
nie de fa Lunette , pourra beaucoup 
aider a faire cette correction: pour cet 
¢ffet on pointera a un méme objet ¢loi- 
ené, tant la Lunette de l’Alidade, que 
celle de ?’Inftrument. Enfuite fi Perreur 
eft, par exemple, d’une minute en hau 
fant , on écartera lAlidade d'une mi: 


~~" 
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mute , au au contraire on l’approchera 
d’autant, fi erreur eft.en baiffant ; & 
Jayant arrétée dans cette pofition , l’on 
fera enforte en remuant [Inftrument 
tout entier , que la Lunette de cette 
‘Alidade fe retrouve pointée au méme 


‘objet qu’auparavant , aprés quoi il fau- 


'.dra faire tourner fur fon centre le Verre 


objeQtif de la Lunette qui eft attaché 4 
‘YInftrument , jufqu’a ce qu'elle fe re- 
‘trouve pointée a ce méme objet » & 
‘par ce moyen on fera affuré qu’une li- 
‘gne droite qui feroit tirée de l'objet par 


‘le centre de /’Inftrument , viendroit 4 


rencontrer le point B, que nous fuppo- 
fons avoir été établi pour le commen- 
cement de la Divifion. 

Mais pour éviter , autant quil eft pof- 
fible , les eee de la Lunette , il 
faut Sis enforte que le Verre objectif 
foit bien centré; ce qui fe reconnoitra, 


‘en lui faifant réfiéchir les rayons du 


Soleil : car s'il eft bien centré , le petic 
foyer quwil fait par réfléxion 4 certaine 
diftance ; fe rencontrera juftement au 


E iv 
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milieu d’un plus grand rond de lumiére} 
ou bier l’on opfervera fi les.-deux ima- 
ges que ce Verre réfléchit d’un méme 
objet , viennent a s’unir au milieu de fa 
furface. | 

Aprés cette préparation, il feroit 4 
‘propos d’enfermer féparément le Verre 
obyectif, dans une boéte de cuivre pér- 
cée par les deux fonds , & parfaitement 
arrondie au tour, dans laquelle néan- 
‘moins il auroit un peu de jeu, de forte 
qu'on le pat pouffer de cété ou d’autre 
par trois Vis a téte perdue , qui le tien- 
- droient arrété; & cette boéte étant trés- 
juftement enchaff¢e dans la Pinnule ob- 
jective , onla feroit tourner fur fon cen- 
tre , pendant que tout le corps de la Lu- 
nette demeureroit immobile , & l’on 
obferveroit fi en faifant ainfi tourner le 
Verre objettif, la Lunette demeureroit 
toijours pointée au méme objet, autre: 
ment il faudroit faire avancer le Verre 
de cété ou d’autre. | 

Nous avons cri qu'il étoit néceffaire 
de donner toutes ces différentes ma 
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_ hires de vérification , afin qu'il ne reftat 


aucun doute fur la grande juftefle que 
Pon doit attendre des Lunettes d’appro- 
che qui fervent de Pinnules. 


NN  * 
ARTICLE: DIXIEME. 


S I la mefure de la Terre demande des 
Obfervations juftes & précifes, c’eft 
principalement pour ce qui concerne | 
Ales différences des Latitudes , parce que 
Yerreur d'une minute feule monte 4 95 1 
toifes , qui fe trouvent multiplices fur 
le tout autant de fois que la diftance 
mefurée eft contenue dans toute la cir- 


0 


conférence de la Terre. ° 
Pout approcher autant qu'il eft pof- Planche _ 
fible , de la jufteffe requife , on fit faire Fi. 3. ea. 
le grand Inftrument repréfenté dans la | 
troifiéme Planche. Il eft de fer , garni 
de pieces fur le chan, comme le quart 
de Cercle, & couvert de -cuivre aux 
endroits néceflaires. Le limbe qui.ne 
contient quenviron la 20° partie d'une | 
¢irconférence de Cercle de 10 pieds,y 
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de rayon , eft divifé par des lignes tranf . 
verfales jufqu’en tiers de minutes trés-. 
diftinctement. 

Une Lunette longue de 10 pieds 
‘fervoit de Pinnules 4 cet Inftrument, 
& parce que dans-l’obfcurité de la nuit 
on ne peut voir les filets qui font dans 
Ja Lunette , on les éclairoit par le bout 
d’enhaut de la Lunette, ou a un trou 
fait 2 cord. 

Le Plomb ou Pucsendioule étoit en- 
fermé dans un Canon de fer blanc , qui 
Je mettoit enti¢rement 4 couvert du 
_ Vent, outre que l’on a tofijours obfervé 
dans un lieu clos , dont le toit étoit 
perce expres. 
~ Pour déterminer avec cet iieent 
les différences des Latitudes de Malvoi- 
fine , de Sourdon & d’Amiens, on choi- 
fit PEtoile appellée le Genou de Caffiopée , 
qui venoit au Méridien 4 9 ou 10 dégrés 
de diftance du Zenit vers le Nord , en- 
Viron 28’ 46” de temps apres lEtoile 
Polaire. Une Etoile plus proche du Ze- 
nit auroit été plus difficile a bien obfere 
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ver; & fi, d ailleurs elle avoit été en- © 
fermée entre deux Zenits, lerreur de 
Inftrument qui n’auroit peut-étre pas 
été entiérement découverte, auroit éré 
doublée dansla diftance apparente des 
deux Zenits , parce qu’alors il auroit fal- 
du prendre la fomme de deux Obferva- 
tions ; au lieu que quand une Etoile eft 
toiyours obfervée vers un méme coté 
du Ciel, il n’y a en ce cas que la dif 
férence des Obfervations a prendre , la 
quelle ne peut manquer d‘étre jufte , 
pourvi que l’Inftrument foit bien cens 
tré & bien divifé , quoique les eine 

les fuffent fauffés. 
Le Genou de.Caffiopée augmente 
annuellement fa déclinaifon d’environ 
20”: nous euffions bien voulu pouvoir 
choifir une Etoile qui fut moins chan- 
geante, comme eut été la luifante de 
la Lyre , ou quelqu’une du Cygne ; mais 

‘il étoit 4 craindre quavant que nous 
_ euffions pti achever nos Obfervations 
le Soleil ne fe fur trop approche de ces 
Etoiles, — 


— 
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’ . Nous commencions ordjnairement 
les Obfervations du Ciel par celles de 
la hauteur du Pole avec le quart de Cer- 
ele; & tous les foirs environ 2 ou 3 
heures , avant que le Genou de Caffio- 
pée fat au Méridien, on prenoit avec 
le méme quart de Cercle une hauteur 
de cet Etoile , marquant Vinftant de 
fObfervation, par le moyen d'une Hor- 
loge a Péndule qui donnoit jufqu’aux 
demies-fecondes , & qui dtoit réglée 
felon le mouvement journalier des 
Etoiles fixes: on trouvoit enfuite par le 
calcul, a quelle heure & 4 quel inftane 
de la méme Horloge le Genou, de 
Caffiopée devoit étre.au Méridien , & 
de cette maniére en deux ou trois fits 
on pointoit exactement le grand Inftru- 
ment dans le plan du Méridien, vers 
Vendroit ot cette Etoile devoit paffer; 
&-puis on larrétoit dans cette pofition y 
parce qu'il eft difficile de réuffir au- 
trement , en obfervant ces fortes de 
hauteurs qui paffent trés-vite. 
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Diftances Méridiennés vers le Nord, obfervées 
entre le Zenit c& le Genow de Caf 1opee. 


En Sept. 1670» | A Malvoifine * , dans un 
: leu plus Meéridional de 12 
Toifes que le Pavillon. . 


9° 
En Sept. & Oct. A Sourdon,dans la eeaon 
| Prefbyrerale , plus Septen~ 
trionale que PEglife de 65 
| Toles. 32s... 47° dediowe gY 

En Odtobre A Amiens, dans la Maifon 
du Roy, plus Méridionale 

que reglil 25 — 


Chacune de ces Sicitaciad a été 
tirée d’un grand nombre d autres dont. 
ona pris le milieu , & dont Pentiére 
Variation n "eecddoit: pas 5”: onne sé. 
_tonnera pas que l’on ait pu venir a cette 
précifion, fi l’on confidére que ce n’a 
pas été fans beaucoup de précautions ; 
que dailleurs avec une Lunette de 10 
pieds , on ne doit pas manquet de 2” 3 
pointer exatement a une Etoile fixe; 

& qu enfin fur ’Inftrument dont on fe 


_ ™* Ferme dépendante de Villeroy , fituée far une 
éminence dans la Paroiffe de Chanqueil, 
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fervoit , la troifiéme partie d'une mitiuté _ 
éroit du moins aufli grande & auffidi- — 
ftin&te qu'une minute du quart de Cer- 
cle ci-deflus réprefenté ; de maniére 
que fi fur ce quart de Cercle on pou- 
) voit déterminer affez exaGtement un 
quart de minute , & méme j juger a peu 
pres de 10”, on pouvoit ici faire la 
méme chofe d’etiviron trois fecondes. — 


Difference de Latitudes. 

' De Malvoifine 4 Sourdon.--+-+ 1° I a ty ee 

_ De Malvoiffhe:a Amiens. 1-0-2205 5 

Le temps qui s’eft écould entre les 
Obfervations , demanderoit que l’on 
Srdt. ala premicre des différences, 
& qu’a proportion la derniére fit di- 
minuée de. 1” 2; mais pour éviter une 
précifion trop affedée , on a négligé 
cette correction. 


_ . ARTICLE ONZIE'ME. 
_ Planche To UT £ s ces Obfervations étant fup- : 
= pofées sil fera facile maintenant de con- 
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élure la grandeur d'un dégré fur-Ter- 
re. Pour cet effet, il faut confidérer 
qua Malvoifine les Obfervations du 
Ciel ont été faites a 18 toifes plus 
avant vers le Midy que le point E; 
qu’au contraire & Sourdon I’on étoit & 
65 toifes plus vers le Nord que le point 
N , & que par conféquent il faut ajofter 
8 3 toifes ala diftance de 68347 toifes 
3 pieds, qui fe trouve entre les paral- 
teles de Malvoifine & de Sourdon , de 
maniére que la différence de 1° 11/57” 
obfervée par le Ciel , répond fur Terre 
4 une diftance Méridienne 684.30 toi« 
fes 3 pieds 5 on peut donc enfin con-" 
clure qu’a proportion le dégré fera de 
57064 toifes 3 pieds. 
~ Le calcul fait par la diftance @’A« 
miens , ne s’éloigne guére du premier; 
car la diftance entre le parallele de No~ 
tre-Dame d’ Amiens , & celui du Pavil- 
lon de Malvoifine, eft de 78907-toifes: 
il en faut dter du coté d’Amiens pour le. 
lieu des Obfervations 7 5 toifes , & d’ail- 
leurs y-ajotiterles 18 toifes de Malvo 
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fine, donc toute compenfation faites if 
y aura 78850 toifes pour la différence 
~ de 1° 22'55”, &a proportion le dégré 
fera de 57097 toifes , lequel nombre 
approche tellement du premier , que 
nous en avons été furpris ; d’autant plus 
que fi nous avions tenu compte de la 
correction que nous avons négligée aux 
différences de Latitude , ces deux cal- 
euls auroient été encore plus appro- 
chans ; il fe peut faire que ce foit un 
effet du hazard , puifque nonobftant tou- 
te l’exaGtitude poffible , nous ne pot- 
vions répondre de deux fecondes, & par 
‘conféquent de la valeur d’environ 32 
toifes fur chaque Obfervation : nous 
pouvons néanmoins dire avec quelque 
certitude, que nous ne fommes pas fort 
cloignes de la vraie mefure dudégré, 
quoique l'on puifle venir @ une: préci- 
fion encore plus grande, en mefurant 
avec le méme foin & avec de fembla- 
bles Inftrumens une diftance beaucoup. 
plus grande que celle de Malvoifine & 
d’Amiens. Nous nous arréterons ce-. 
pendant 
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pendant au compte rond de 57060 
toifes pour un dégré d'un grand Cercle 
de la Terre. 

C’eft principalement ici qu'il faut 
employer la mefure tirée des Pendules, 
que rious avons fuppofée * univerfelle , * Article 4: | 
ou du mois invariable pour chaque 
diet , & qui eft 4 la toife de Paris , com- 
me 881 4 864; car fuivant Cette pro- 
portion, le dégré fera de 5 5959 toifes 
univerfelles, dont chacuhe contient deux 
longueurs d’un Pendule a fecondes de 

7 temps moyen, de forte qu’il s’en faut feu- 
| Jement 41 de ces mémes toifes , fur un 
dégré entier que le nombre de 56000 
ne foit complet , & que par conféquent 
le dégré ne foit de 28 milles univerfels , 
tels que nous les avons déterminés. 

Et afin que les Etrangers puiffent 
participer a ce travail , fans etre obliges 
d’avoir recours a la Sones du Pen-— 
dule 4 fecondes , nous donnerons la 
gratideur du dégré exprimée, fuivant 
les mefures particuliéres dont nous 
avons pu avoir la connoiffance. 


F 
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Suppofe le pied de Paris de--..--4.40 pea 
Le pied de Rhin ou de Leyde.-...1 390 - 
Le pied de LON res-esccssccccceceee eI 350 
Le pied de Bologne-..-» sesies eases 1686 
La Braffe de Florence saehdensesweaduse 25 80 


| Dégré d'un grand Cercle de la Terre , felon les 
mefures de divers Pays. | 


Toifes du Chatelet de Paris.:......+00++. 57060 
Pas de Bologne jae sascascusyevsusseceascaasacdees 5 848 I 
Verges de Rhin de 12 pieds chacune.295 56 
Licués Parifiennes de 200 Toifes:...-.....2 84 
Lieués moyennes de France d’environ' 
2282 Toiles-rrrrscrcrccssccssssrersssressssecocnes 25 
Lieués de Marine de 285 3 Toifes.-......- 20 
ge d’ Angleterre = 5000 pieds cha- 


Maes de Ia. erre. 


Toifes de Paris.-.-.cccccccccccsssssesseees 20541600. 
Lieués de 2§ au dégré seeccscocoes deedsewscnoes 9000: 
Lieuiés de Marine---+.-...ssees cadspevecedsseseue 7200 


Diametre de la Terre. 


On ‘pourroit dire que comme nous . 
avons mefuré le Globe de la Terre par 
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fe Tommet des Montaghes , ou par des 
' lieux plus élevés que le refte, il s’enfuit 
que le dégté tel que nous venons de 
déterminer , eft plus grand que celui 
que fous aurions @youve en marchant 
totjours le long duprivage de la mer, 


par ou il femble que la mefure devroit . 
etre beaucoup moindye ; mais afin de 


voir ot cela peut aller, fuppofons que 


Ja ligne de Malvoifine 4 Sourdon foit | 
dans toute fa longueur également élois: 


pnée du bord de la Mer d’environ 3 § 
lieués , & que conformément aux Expé: 
tiences qui ont été faites fur la Seine, la 
pente des Rivieres qui traverfent cette 
ligne foit denviron 5 pieds pour lieué.; 
cela fea tout au plus 30 toifes de pente 
jufqu’a la Mer; & ajoutant environ 50 
toifes pour la hauteur que notre ligne 
pourroit avoit au-deffus des Rivieres , 
nous trouverons que cette méme ligne 
feroit ¢levée d’ environ 80 toifes au-def- 
fus du niveau de la Mer; d’ou ils’en- 
fuivroit qu'un dégré fur Mer feroit plus 
petit environ 8 pieds que celui que 
F iy 
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nous avons niefurd fur Terre , ce qui rid 

doit pas étre confideré en cette ren 

contre, | 

TABLE POUR,LA VALEUR 
d'un dégré @un grand Cercle de la Terre » difiri- 
bué en Minutes cy S$econdes. 


$ 


Minutes. Toifes: Secondes. Toifes. 
J revere soveeoQ 5 I J crcoccccvees 16 
> rere 1902 Z recvecrences 32 
3 eveccccons 28 5 3 3 oegeccesonee 48 : 
Arverereees 3 804 ArvieseeieoneG 3 
5 eeccnens “ATS§ » eovcecioecs 79 
sebevceees §706 Sry 
Tovrseret- 6657 7 III 
$e reccveces 7608 D acessee 127 
Qesreereees 85 59 Orreoeers “143 - 
S Xe eee 9510 I Ovceseeees I 58e 
DOvesecees 19020 DOrvcceveeee 317 
3 A -ceccese 28 j 30 3 Overceeeee 47§ 7 
BO-ves6e8e 3 $040 40 1006 34 
§ Onesesees 475§§0 F O-terseres 792 ; 
G Oveseees : -§7060 GO>rvereree 951 


‘Ii ne fera pas difficile de trouver en« 
{uite les différences des hauteurs du Po- 
le pour tous les lieux dont nous-avons. 


~ calcul tes diftances Méridiennes, puif- 


quvil nya qua changer ces mémes di-. 
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flan¢es en minutes & fecondes , vee 
Ja valeur du degre. 


Difference des hauteurs du Pole, entre Malvoifine 
L’Obfervatoire deParis-. 1 9’+-2, 2," 


. Notre-Dame de Paris-.---2,0--2.2, 
_ Mareuil.. saseawease stererecesreresere 3 Bone 2 2 
Er ” Cleemont: sccrecncsceccsscccceceses § 20 
| Gordo niesssecrsccsesecceesecceeee TIS 2 


| ( Notre-Dame d’Amiens--82---58 
EntreN.D.de Paris ¢ N.D.d’Amiens---62--- 36 
La hauteur-du Pole a Paris au-Jardin 
de la Bibliothéque du Roi, par plufieurs 
Obfervations de l’Etoile Polaire faites 
aux Solftices d’Hiver, a tofjours paru 
de 48° 53’, il en faut éter 50”, & lon 
aura la hauteur du Pole de Paris , 4 l’en- 
droit des Tours de N.D. de 48° 5.210"; 
ou fi Pon aime mieux défigner Paris par 
Je milieu entre les Portes de S. Martin 
& de S. Jacques, qui fe trouve a peu — 
pres vers S. Jacques de la Boucherie, la 
hauteur du Pole de Paris fera de 4.8° 5 2’ 
20” & nous fommes certains que files - 
hauteurs du Pole-font fixes, il y.aura peu 
% changer.a celle-ci, lorfque dans ’Ob- 
_ fervatoire on pourra arriyer 4 une plus 
F ij 
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grande précifion. Nous mettons 3 part 
les refra€tions que l’Etoile Polaire pour. 
roit avoir, dont on s éclaircira avec le 
temps, La hauteur du Pole de N. D. de 
Paris étant fuppofée , nous établirons les 
hauteurs du Pole fuivantes , conformé; 
ment aux différences ci-deffus érablies, 


Latitudes ¢» hauteurs du Pole 


 { Malvoifine ovecccccecse eecces 4 Bou 3 1'+-48 4 3 
L "Obfervatoires-rrrere A Genres [cree ) Ke) 
N. D. de Dartiserrssorreeeeg 8 sees §2--IO 
De Mareuil. sesesearencacarsereoredd Qeorseee & geaee 20 
Clermont swees brecacerseceeoeed Qeeeee2, 3 oneee 48 
SOULAON--+occceccssscceseeveee 49°74 3-40 
( N. D. d’ Amienser---- ataee ADS Arend 6 


Les différences des longitudes. de 
ces mémes lieux demandent un peu plus 
de calcul que celles des latitudes; car 
apres que l'on a trouvé dans un Parallele 
Ja diftance entre les Méridiens de deux 
~ ieux, Pon a réduit cette diftance 4 celle 
qui Yeroit dans ’Equateur entre les mé- 
mes Meridiens, laquelle on a changée 
en minutes & fecondes d’un grand Cer 
ele, conformément a la Table ci-deffus, 
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De cette maniére on a trouvé — 


Sourdon ( Amiens... 5 “oq 
Clermont | Sourdoniesss+e J «veer 9 
Mareuil plus Oriental ~” Clermont.:..0-+..3 4 
Merenil Malvoifine--0---20 
Mareuil J ( Paris. sewwenweues 4 ses 3 7 


D’ot il a été facile de conclure , 
que la différence des longitudes entre 
Sourdon & Malvoifine eft feulement de 
'1/ 23”, ce quiconfirme le premier ju- 
gement qu’on avoit fait, que ces deux 
lieux ¢toient a peu prés fous un méme 
Meridien. 

Il s’enfuit auffi que Paris a Pendroit 
des Tours de N. D. neft plus oriental 
qu’ Amiens que de 3’, & parce que dans 
Je Parallele de Paris 3’*valent 1877 
toifes , on doit conclure que Chaillot, | 
qui peut paffer pour un des Fauxbourgs 
de Paris , eft 4 peu-prés dans un méme 
Méridien que N, D. dAmiens, 

Il feroit avantageux pour |’ Aftrono- 
mie, que nous fciffions avec la méme 
précifion la différence des longitudes 
qu'il y a entre l Obfervatoire de Paris & 

F iv 
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Uranibourg , de laquelle on fera en dift 
férend de plus de deux dégrés, jufqu’a 
ce que par des Obfervations faites en 
méme temps en ces deux lieux, & 
comparées enfemble, on fe foit éclairci 
de la vérité. 

ARTICLE DOUZIEME. 
C O MME la maniére dont on obfer- 
ve d’ordinaire le Niveau, eft fujette 4 
une correction qui fuppofe que lon {ca~ 
che la grandeur du demi-diametre de la 
Terre, lequel fuivant notre calcul eft 
de 3269298 toifes 3 pieds; nous avons 
jugé 4 propos de donner ici une Table 
pour la correction du Niveau apparent, 
_ & par occafion nous parlerons des ré- 
fraCtions qui fe mélent dans ces fortes. 
d’Obfervations , & qui les empéchent 
de pouvoir fervir 4 la mefure de la Terre. 

On fcait que le jufte Niveau demande 
une égale diftance du Centre de la Ter- 
re, & cependant on cherche d’ordinaire 
le Niveau dans une ligne droite, qui va. 
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8 dloignant de ce Centre a la mani¢re 
d'une Tangente ; de forte qu alors le . 
véritable Niveau eft ancietious de l’ap- 
_ parent. 
— Siau lieu de seed le Niveau dun 
feul cdté , on setoit placed au milieu en- 
tre les see points qu'on veut mettre de 
niveau, ou quel’on en fir également 
éloigné, il ny auroit en ce cas aucune 
correction a faire , parce que les hauffe- 
mens feroient égayx de part & d’autre ; 


mais fans étre réduit & cette pratique, 


uifque lon fcait la grandeur du demi- 
diametre de la Terre , on trouvera fa: 
cilement la hauteur du Niveau apparent 


au-deffus du véritable , pourva que l’on . 2 


{cache a quelle diftance on eft du point 
de vifée, de méme que connoiffant la 
grandeur du demi-diametre d'un Cer-. 
cle & celle d'une Tangente , on trouve 
Vexces de la fecante hors du Cercle, 


pat 
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TABLE POUR LES HAUTEURS 
__ de Niveau apparent au-deffus du veritable. 


DISTANCES HAUTEURS. 
- Toifes.  Pieds. Pouces. Lignes. 
59° OCerecceveces OrresrereeeeO sore fd, 
100 OC ccocccecess Orererececes I renee 
200 > Qocerecceees Oeseversceee 5 
300 | O veccccovese O- reece I 
409 OQ osvcese roe] cecccovcece 9 
joo Qecccceses gd toresecsces 9 
600 > O cevvcccvees J roceeenes II 
700 Ocvcvcscceee eo Avery 
800 5 OorevegerseeG cocveceee II eee 
‘ ~ goo Overeceooers  .neccccones 9 see 
yO00O0 Oecccceece | @ Coane) 
TGOO = Dre eeserereQerrveee weg 
2000 Z ccereecsene BF rccscncese re) 
2500 F rarerereeeeQ cseececeees B ood 
3000 ‘ B csccrsoceee Z rescererees re) 
4000 T Gresseseones QB racesceoees 0 


Cette Table fait voir que les hauteurs. 
_ du Niveau apparent ne font pas confi- 
dérables au-deffous de 1000 toifes de 
diftance ; mais qu’au-dela elles pour- 
roient caufer une erreur fenfible, parce 
qu elles croiffent confidérablement , & 
a peu prés comme les quarrés des di- 
ftances, 
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Ceux qui ne {cavent pas par expérien- 

ce avec quel avantage on fe fert main 
tenant des Lunettes d’approche au liey 


des Pinnulesanciennes, ne manqueront . 


. pas de dire, que cette Table ne peut 
tre d’aucun ufage , parce que l’on n’a 
point ett jufqu’ici d’Inftrument avec le- 
quel on put répondre de la difference 
-quil y a entre le Niveau apparent & le 
veritable : nous pouvons néanmoins af- 
furer qu’avec notre quart de Cercle, qui 
n'a guere plus de 3 pieds de rayon, ou 
avec l’Inftrument dont nous allons faire 
da defcription, nous déterminerons le 
Niveau a 18 pouces prés fur une di- 
ftance de 3000 .toifes, pour laquelle, 
felon la Table, ily a 8 pieds 3 pouces 
de corredtion a faire, 


x 


DESCRIPTION DUN INSTRUMENT 
propre a obfever le Niveau. 

E corps de cet Inftrument , qui elt 

tout de fer , eft compolé de deux Régles 

principales. La Régle AB eft longue 


de 3 pieds, & large de deux pauces; 


oo 
rig ‘We 


¥ Art, 


i 
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elle eft fortifige par-deffous d'un autre 
Régle , du milieu de laquelle fort la 
queué C D- longue de 3 pieds & demi, 
& perpendiculaire au plan de la Regle 
AB. Cette queué eft garnie en devant . 
de deux pitces mifes fur le chan, qui 
font paralleles entr'elles; & qui étant — 
couvestes dune plaque trés-mince, for- 
ment un canal quarré, dans lequel on 
enferme le Plomb ou perpendicule G H 
que Pon voit par deux fenétres vitrées. 
qui répondent a fes deux extrémités : il 
y a méme une troifiéme ouverture au 


- bas du canal, par ot: l’on peut paffer le 


doigt pour arréter le pene enle tou- 
chant en-deffous, 

Sur le plat de la Régle AB ot: atta. 
chée la Lunette d’approche EF, qui eft 


de méme ftru€ture que celle que nous 


-avons décrite * pour le quart de Cercle; 
Pp q 


& quoique toutes les Piéces ayent été. 
déja repréfentées dans la premi¢re Plan- 
che ,onacri qu'il ne feroit pas inutile | 
de les répréfenter encore une fois dans 


un autre ordre , & en plus grand vor - 


par M. P Abbé Picard. 93 - 


lume : mais afin de n’étre pas obligé 


d’en répéter ici le difcours , on y a mis 


les mémes Lettres. , 

Un Chevalet de Peintre fert de fup- 
port a cet Inftrument, & pour pouvoir 
_S'accommoder aux inégalités du terrein, 


la Régle AB eft arcboutée en-deffous 


de deux arcs , qui portans fur les deux 
chevilles du Chevalet, donnent la fa- 
cilité de pointer la Lunette haut ow 
bas fans mouvoir le Chevalet; & lort 
que le terrein eft trop inegal , on al-~ 
fonge l’un ouTlautre des pieds du Che- 
valet, par le moyen d'une proahe de 
fer Le y eft jointe. - 

Avec cet Inftrument, on pourroit dé: 
terminer le Niveau d'un feul coup 4 de 
trés-grandes diftances bien au-dela de 
celles qui font marquées dans la ‘Fable 
ci-deffus ; mais il fe rencontre d’ordi- 


naire un obftacle confidérable de la: 


part des réfrations, qui font paroitre les 
objets au- deffus du lieu ot ils de- 
vroient étre vis. Par exemple , foit A le 


Planche 
IV. 


centre de la Terre, B C fa furface or: - Rigare 2. 


~ orem: 
Se yn renee ee eee 


Planche 
Iv. 
Fig ry 
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dinaire , & DI les fommets de deus 
Montagnes. Il faut. confidérer que la 
Terre eft enveloppée d'une Atmofphere 
ou air vaporeux, compofé de régions 
différentes , qui font plus fubtiles 4 me- 
fure qu’elles s’¢loignent de la Terre ; 
de mani¢re que ce changement ne fe 
faifant pas tout d'un coup, mais pat 
dégrés, le rayon vifuel qui vient d’un 
lieu plus élevé 4 un plus bas , comme 
de D en I, & qui paffle obliquement 
@un air. plus fubtil 4 un plus groffier , 
eft continuellement plus rompu en che- 
min, a mefure qu'il change de milieu ; 
ce qui lui donne la pofition @unetigne 
courbe , telle 4 peu pres que DF I; 
maisun ceil qui eften I, recoit ce rayon 
courbé, comme fi c’étoit la tangente 
TE dans laquelle il voit Pobjet D. Pat 
la méme raifon, fi nous fuppofons un 
autre ceilen D, il verra Pobjet I dans 
Ja ligne droite DG tangente du méme 
rayon recourbé DF I; & fuppofé que 
les deux tangentesIE, DG, qui tien- 
nent lieu de rayons vifuels fe coupent 


v 
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en H , on peut simaginer quil arrive 
ici la méme chofe, que fi les deux ob- 
jets DI étoient refpeCtivement vis aprés 
une feule refraction, qui feroit faiteen H, 
& qui feroit équivalente a toutes celles 
du véritable rayon DF I. . 
Pour découvrir ces réfractions , 8 


méme en fgavoir la valeur totale , que. 


l'on fuppofe réduitea Pangle DHE, 
oulHG,, il faut avoir obfervé les deux 
angles AIE, ADG, & de plus avoir 
connu langle A par le moyen de la di- 
ftance BC ou ID changée en minutes 
& fecondes d'un grand Cercle: de la 


Terre; car l’excés de ces trois angles ~ 


| pardeffus 180 dégrés. fera larcfraction 
totale. 

La troifiéme Figure repréfente dies 
Montagnes également hautes; mais fi 
éloignées, que le rayon vifuel ne puifle 
paffer d'un fommet a autre , fans s'ap- 
procher fenfiblement de la Terre, & 
fans étre par conféquent rompu en che- 
min, ce quil neft pas néceffaire d’ex- 
pliquer davantage. Il faut toujours mets 
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tre 4 part toutes les irrégularités qui 
peuvent arriver 4 chaque moment dans 
la conftitution de lair. 
_ Ceft affez pour la pratique qu’on 
puifle s’appercevoir de la réfraction 
quand il y en a, & que dvailleurs on la 
puiffe éviter dans l’obfervation du Ni- 
veau , en fe contentant de ftations mé- 
Aocreis 
'Plufieurs Auteurs rapportent une chofe 
que nous avons fouvent expérimentée y 
& qu il eft bon de remarquer ici, qu’un 
objet quia la premi¢re pointe du jour 
aura paru dans le Niveau, & méme un 
‘* peu au-deflus, paroitra enfuite au-def- 
fous., quejque temps aprés le lever du 
Soleil; & qu’au contraire , aprés que le 
Soleil eft couché, les shied fort éloi- | 
gnés paroiffent quelquefois fe hauffer fi 
fenfiblement , qu’en moins de demi- 
heure , la hauteur apparente eft aug- 
mentée de plus de 3’. 
La caufe de ces apparences eft que 
Ja fraicheur de la nuit condenfe les va- 
saa » lefquelles defeendent aux plus 
bas 


te 
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bas lieux, laiffent Vair des lieux éle- 
vés, beaucoup plus pur que durant 
le jour , ce qui caufe une grande ré- 


fraction: au contraire quand l’action du ~ 


_ Soleil a fait monter une partie des va- 
peurs jufqu’aux lieux les plus élevés , il 
' doit y avoir moins de différence fn 
milieu , & par conféquent moins de ré- 
faBion, : 


_. Nous ajouterons ici une Expétience 


qui fait voir, contre l’opinion de quel-« 


ques Auteuts , que méme en plein midz 
il refte encore de la réfraQtion, lorfque 


la diftance eft grande, & que lerayon . 
vifuel ne peut paffer d’un lieu 4 un 
autre fans s’approcher de la Terre. 
L’Eté dernier étant au haut des Tours. 
de Notte-Dame de Paris , on pointa le. 


quart de Cercle vers la Tour de Mont- 


ih¢ry, & lon trouva que le pied de cette. 
Tour étoit préc:fément dans le Niveau — 


. apparent; c’étoit fur le midy , dans un 


temps fort ferein. Peu de jours aprés ,_ 
4 pareille heure , le haut des Tours de. 


Notre-Dame obfervé du pied de la Tour 
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de Montlhery parut plus bas que le Nie 
veau de 11’ 30”, au lieu que Confor- 
mément a la diftance de 1279 6toffes , 
qu’il y a entre ces deux lieux , cet angle 
auroit di étre de 13’ 30”; de manic¢re | 
quit y avoit alors deux minutes de ré- 
fraction totale. 

Cette Expérience fait voir quelle ju- 
fteffe on doit attendre de ceux qui aprés 


- Maurolyc, prérendent trouver la gran- 


deur dela Terre,par le moyen du Niveau - 
apparent. Ilsfuppofent que l’on choififfe 


pour cet effet une trés-haute Montagne | 


fur le bord de. Ja Mer; & qu’ayant mes | 


furé la hauteur de cette Montagne , on 


fcache de quelle diftance fur Mer on 
commence 4 en découvrir le fommet: 
mais les réfraCtions qui font encore plus 
grandes fur Mer que fur Terre , rendent 
Cette pratique trompeufe, parce qu’elles 
font découvrir les objets éloignds de 


beaucoup plus loin, que la.convéxité de. 


la Mer ne le devroit permettre , & par 
conféquent font paroitre la Texre plus 
aaed is elle neft en effec, 
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ARTICLE TREIZIE ME. 


J L refte maintenant & examiner les dif- 
férentes opinions touchant la grandeur 
de la Terre ; & parce que l'on ne péut 


rien dire des ‘Anciens que. par conjec~. 


ture , nous commencetons par Fernel, 
qui, comme nous avons dit au com= 


mencement *, a eftimd le dégré de 


5 6746 toifes. 


- Tl ya fans doute dequoi s’étonnet. 


que pat une maniére auffi groffitre que 


* Art. To 


la fienne, il ait approché fi prés de la © 


mefure que tant d’Obfervations nous 
ont fait conclure. Le lieu qu'il jugea étre 
leterme du dégré quil avoit entrepris 
de mefurer fe trouva , au rapport des 


«gens du.Pays comme il le dit lui-mé+ 


me, a 25 lieués de Paris,, d’oti il dtoit ~ ° 


parti; & d’ailleurs ce ne pouvoit étre 

gueére loin du grand chemin de Paris 

a Amiens, puifque ces deux Villes fone 

a peu pts fous un meme Meridien , & 
Gi 


st TRG a ee ge ie hata oe os ie . . baited 


SS Oe ON rare Tia 


Pn ek ee I Se Fete ge Fee ee ee ee en OS wk CM re a TR Re Ne eRe eS Og ST See eee: 
~ 
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quil devoit étre allé droit vers le Nord. 
Oncompte communément 28 lieués de 
diftance entre Paris & Amiens; c étoit 
donc 4 3 lieués au-dega d’Amiens, & 
par conféquent dans un lieu moins 


-avancé vers le Nord de 6’ au moins ; 


mais la différence des hauteurs du Pole 


.deParis & d’ Amiens eft de 62’ 36”; d’ot 


il s’enfuit que Fernel ne devoit compter 


- que 56°36” lorfqu’il crut avoir avancé 


@un dégré entiet ; de forte qu'il faut 
néceffairement que l’erreur ait été com- 
penfée , par l’eftime qu'il fit enfuite de 


fa longueur du chemin. 


Quant 4 Snellius, qui ne donne au - 
dégré que la valeur de 5021 toifes, 
fi Pon confidére ce que nous avons déja 
remarqué ailleurs *, quil seft fondé 
fur une trop petite bafe, fi lon ajoute’ 


‘a cela la multitude de fes triangles, la. 


petiteffe de plufieuirs angles , & la cor- 
rection de trois, & quelquefois de qua- 
tre minutes qu il lui a fallu faire dans un 


-méme triangle ; & quenfin on ne {eait 
pas de quelle mani¢re il a obferve les 
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-hauteurs du Pole, on sétonnera | moins | 
que nonobftant tous fes foins & tout. 


fon travail , il n’ait pas fi bien renconyré 
que Femel. 

Le Pere Riccioli a paffé ews une ate 
tre extrémité , faifant monter le dégré 3 2 


64.363 pas de Bologne, ou a 81 milles | 


@Italie anciens , felon qu'il les déter- 


mine : mais il n’a mefuré se Ic. 


tiers d’un dégré , ce qui eft trop peu, & 
'. Pailleurs il eft facile de faire voir-ce qui 
peut l’avoir trompé. 

Imaginons-nous qug dans fa 2° ¢Fis 
‘gure de la 4° Planche, I foit le haut de 
la Tour de Modene, D le fommet do 
la Montagne de Paterne prés dé Bolo- 
gne, & A le centre de la Terre. Le 


Pere Riccioli dans fa Géographie affure ##. 5. a 
. que par plufieurs Obfervations faites ’*” 
dans lestemps qui femblent moins fut ° 


pects pour les réfractions , il a toujours 
trouvé Pangle ADI de 89° 26’ 13” 27", 

& Tangle AID de 90° 15’7": fuppo- 
fant que les deux termes I, D foient vis 
par un sayon droit, la fomme de. ces 


G iij 
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deux angles fait 179° 41' 20727”, & 
par conféquent l’angle A on Parc B C eft 
felon cette Obfervation,de 18! 3.9” 33/5 
mais la diftance eft de 20016 pas de 
Bologne. Donc a proportion ‘le dégré 

entier feroit de 64363 pas de Bologne, 
qui font enviran 62900 toifes de Paris, 

. Cette méthode qui avoit été propo-. 
{ée par Kepler , paroit d’aurant plus fim: 
ple qy’elle n'a befoin d’aucune Obfer- 
vation célefte , & qu’elle fuppofe feule- 
ment qu'un Plomb ou Perpendicule. 
tende direétemegt au Centre de la Ter- 
' ¥@, ce que nous avons da aufli fuppofer ; 
mais on peut demander au Pere Ric- 
_cioli, comment. il pouvoit €tre affuré 
que dans fes Obfervations il n’y avoit 
aucun mélange de réfrations? C’étoit,. 
dit-il,a midi, dans des lieux fort élevés, 
Mais outre qu’un de ces lieux ctoit beau- 
coup plus haut que l’autre , PExpérience 
fuivante jointe 4 celle que nous avons 
rapportée ci-deffus , fera voir quel juge- 
ment on dojt faire ae cette méthode. 

Au mais Aoi de Pannée 166 9.le 


| par M.P Abbe Picard, 103 
haut du Tertre de Mareuil, obfervé en 
plein midi du pied de la Tour de Mont 
lhéry , parut plus bas que le Niveau de 
8'20", & peu de jours apres a pareille 
 heure, le pied de la Tour de Montlhéry 


réciproquement obfervé du haut du Ter- 


tre de Mareuil, fut trouvé plus bas que 
. le Niveau de 13’ ¢0%. Sil n’y avoit 


point eu de réfraGtion, ces deux petits 


angles aflemblés auroiens fait celui du 
Centre de la Terre entre Montlhéry & 
Mareuil de 22’; mais la diftance eft de 


a 5643 toifes ; donc a proportion le dé. 
gré feroit de 6993-5 toifes, ce qui ex- 


céderoit de beaucoup, non-feulement 
la grandeur que nous avons déterminée 
par le Ciel, mais encore celle que le 
Pere Riccioli avoit trouvée. La mefure 


deviendroit fans doute encore plus gran. 


de’ Végard de deux objets plus dloignds 


fun de Pautre que Mareuil & Montrlhd-— 
ry; de forte qu'il eft évident que cette. 
méthode dois étre enti¢rement rejettée — 


comme trompeufe & incertaine. 


On dira ‘a le Pere Riccioli, Ka+ 


Giv 


4 Oo Mefure de la Terre. : 

chant bien ce que pouvoient faire tes” 
réfractions ; ne s’eft'pas contenté de. 

cette méthode, & qu'il I’a vérifi¢e par 

es Obfervations du Ciel. Mais de quel- 

que facon que la chofe fe paffe en Ita- 

lie, ott les réfraétions ne font peut-€tre 

pas fi grandes quiici, nous n’avons point 
trouvé que les Obfervations faites pour 

la mefure de la Terre par le moyen des | 
Niveaux, s’accordaffent avec celle da 

Ciel , ce que nous pourrions confirmer 

par plufieurs exemples femblables a | 

ceux que nous avons apportés: & Pon 
Zib.s,cap. peut voir dans la Géographie du méme 
a Auteur , que de deux Obfervations du - 
Ciel, dont Pune lui donnoit 19’ 19”, 

& Pautre 21' 16” de diftance apparen- 

te entre le Zénit de Ferrare , & celui de 

. Ja Montagne de. Paterne, il a choifi la 
premicre comme celle qui s'accomme- 
doit mieux a fon calcul ; au lieu que s’ik 
avoit fuivila feconde Obfervation , nous 
nous ferions trouvés a & peu pres d’ac- 
cord. | : 
Ce méme ou ‘ pour dernicre 


par M.PAbbé Picard. = 109° | 
preuve de fon opinion , dit que fa di- Georees. 
ftance d’Avignon a Lyon, tirée des an-f™. Lib. 
ciens Itinéraires, s’accorde parfaitement ae 
avec la différence des hauteuts du Pole . 
de ces deux Villes , 4 raifon de 81 mil- 
les anciens pour un dégré , conformé- 
ment 4 fon opinion. Il feroit a fouhaiter . - 
que l’on {cit la jufte diftance de Lyon 
& d’Avignon , & méme que l’on y eit 
_ ajouté celle de Chalons fur Sadne; on . 
_ auroit une ligne de plufieurs dégres affez 
_ approchante de la Méridienne. Cepen- 
_ dant on peut répondre au Pere Riccioli 
que les diftances portées par les Itiné- 
raires qu'il cite, n’ont pas été mefurées 
avec l’exadtitude néceffaire pour la me- 
fure de la Terre , & qu'il y a bien de Ia - 
différence entre une diftance Itinéraire 
prifé en fuivant les grands chemins , 8 
celle qui doit étre mefurée par. la ligne | 
la plus courte. Celui de ces Itinéraires | 
qu'on attribue 4 ’Empereur Antonin, . | 
mais qui a fouvent paflé fous le nom : a 
d’un Antoine Augufte, eft rempli de — 
fautes confidérables , ne donnant pag 


eg en 2 


306° ‘Mefure de la Terre, Gc, 
toujours une méme diftance pour deux 
mémes lieux , comme on peut voir en 
conférant la route de Milan. Arles, 
avec celle de Milan 4 Vienne: Le fe- 
cond Itindraire, qui eft celui de Bor, | 
deaux & de Jerufalem., ne femble. étre 
que Pouvrage d'un Particulier qui a dé- 
crit fes voyages ; & pour peu qu’on l’é. 
yamine, on verra qu’en plufieurs en- 
droits il eft différent du premier , & 
que les diftances particulidres de plu- 
fieurs lieux entre Arles & Milan ne fe 
trouvent pas les mémes ; de forte qu'il 
ne feroit pas raifonnable de s’en rappor- 
ter 4 des témoignages de cette forte, 
contre une mefure exg@tement prife. 
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OBSERVATIONS : 
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LAB ERRAT ION 
DES ETOILES FIXES 


Faites a Paris , depuis 1738, jufqwen 
1749, » par M, Le Monnier. 


I, 


Les Obfervations faivasites ont bed | 


faites au Se€teur de M. Graham, & l'on 


a fuppofé que la ligne du Zénit répon- 

doit a 3° 0'1 8", 5 dela divifion du limbe,: 
Au mois de Juin 1738 da diftance au 

Zénit obfervée , de PEtoile y de la gran: 


de vine on Aberrations. 
Le aes oy ae 34" 9 re OO Ke) «| 
7. Cr 3559 — OrvrrlOs | 
J Qrerccscce coceees 3736 Ovell, $ Sat 
I gsrrvessessoreeere 3 6 9 O Orverl2s 7) 
I Besosenceerssseree 37 »O ° 


Derk 32 SY, 


a oe 


£08  Obdbfervations fur P Aberration 
- Au Mois de Déc. 1738 la diftance 
del’ Etoile au Zénit parut beaucoup plus 
petite, Car OM trouUVa ~ prerrations. 
Ler ret 457s O--1149 1 versle 
ste en : O-weI252 
Si Pon corrige toutes ces Obferva- 
‘tions par l’Aberration & la préceffion — 
des Equinoxes , on aura les diftances au 
Zénit obfervées de l’ Etoile » de la grande 
Ourfe, reduites au premier J anviex 173 9- 
| Lethal 2° Juin 0°. “45° 14 54 


vation du 
Grrerreceees pecaeonts >I 
« “FO verveiescac | oy es oy A 
IT Geererccee ap SEALY aS & »4 
¥ Recdsascccce Teg Grrl 3 09 
ye tOee IIe Deco Teeeg fee IF 9 9 
pan ON sed Coupe I-04 5-165 8 


- D’ot Pon voit que les 30” de diffé- 
rence qu’on a trouvées entre les Mois 
de Juin & de Décembre 1738, s’é- 
vanouiffent prefqu’enti¢rement , lorfque 
l’on fait les corrections que demandent 
les loix de l’Aberration des Etoiles fixes, 
& la préceffion des Equinoxes. 

Nous devons avertir ici , que M. 
Bradley a découvert encore un autre 


des Etoiles fixes’ © “109 
‘mouvement , dont il a été parlé dans le 
‘Livre de laFig.de laTerre déterm. pag.443 
mais comme ce mouvement ne {cau 
roit caufer chaque année une différence 
affez fenfible dans la déclinaifon d’une 
Etoile, elle ne nous doit point arréter 
‘ici ,d’autant que nous ne comparerons 
que des Obfervations Cloignees d’envi- 
ron fix mois : 

Au mois de Juin 1739. Diftance au 
Zénit obfervée de PEtoile y de la grande 
Ourfe. oe a 
Le Gercesceeee | ey 5 Mere wee) 

I [coves seen [eevee § cscnes 22> § tres exacte. 


L’aberration de cette Etoile roi 
Septentrionale , fcavoir de 0’ 11”,0 
le 6 Juin 1739 & le 11 elle doin dé | 
co’ 12,23; on aura donc les diftances au 
 ‘Zénit de PEtoile » de la grande Ourfe , 

reduites au 1 Juin 1739 comme il {uit : 
| par PObfer- 11-Deéc-. 1738 eet 1°+45'"10' 92 


Vatiod du 2D eereccccccccererersereces ) ane en 9,0 
par l’Obfer- 6-Juin-: AT ZG rT d Fel 4s 2 
vation du I ) oo Concrecovccereecsenes bh? Se oe OO, 8 


Ce qui peut fervir de verification 
~ non-feulement pour l’Aberration , mais 


410 Obfervations fir P Aberration — 
encore pour determiner la diftance appa- 
rente de Etoile au Zénit de ‘Paris ; car 
en prenant un milieu entre toutes ces 

_ Obfervations,& retranchanto’ 1”,2, par 
ce que Parc du Seéteur de 5°+ ne vaut 
réellement que 5° 29’ 56”-, onaura le 
premier Janvier 1739, la diftance appa- 
rente de l’Etoile au Zénit, de 1° 45’ 

15", 2 qu’on pourta réduire au paral. 
Idle de N. D.en y ajoutant 1’ 10". | 


| oe 


L'Etoile + da Dragon , dont s’eft fer- 

vi M. Bradley, & dont les Obferva- 

tions font rapportées dans les Tran- 

factions Philofophiques N°. 406. a été 

_ obfervée deux années de fuite A Paris 

dans fes. plus grandes Aberrations, au 

Nord & au Sud: Voici les Obferva- 
tions qui emont été faites , : 

Le 21 Septembre 1738 la diftance obfer- . 

vée de l’Etoile au Zénit, étoir | 

> : ' | i 2° 3g 950 | 

Maisle 8 Mars 1.739 Iadi- 
flance obfervée , Etites.s..00i09 903 9/1652, 
_ plus petite d’environ...-veee sendeenenenes 01904 3°50 


des Etoiles fixes: tir 

L’ Aberration de y da Dragon , éroit 

le 21 Septembre 19", 28 Septentriona- 
le ;au contraire elle étoit Méridionale le 


8 Mars 1739 deo’ 185 95: donc fi_ 


Pon corrige ces Obfervations par l’Ab- 
erration & la préceffion des Equinoxes , 
on aura la diftance au Zénit de y du 
Dragon le premier Janvier 1739, - 
2°39" 3955 U0... 9 of ge 
De | Ae 39°37 2§ 
Au mois d’Aoit 1739 la diftance 
obfervée de PEtoile au Zénit, étoit 


Aberrations. 
Le 6--. 1000903 AD I oO’ } 371 ) | 
I 3 Sept.2--- 395 3 »>9 OwmlIGO, IOP. 
a Gorerreer Bere 39-hDy 7 OID, 14 (ves 
I Qceeeseee 22° 39°AIs § O-19,27 Nord. 
> Coe Lee 3952 5 6 O19, 28] 
QD Vesecsese 23949, 7 OHvld9, 28 


Au mois de Mars 1740, la diftance 
de PEtoile au Zénit , étoit : 
Le See2°-3.9/-13”, 3 plus petite d’environ 
o’-.4.0” que fix Mois auparavant : & I Abetra- 
tion de cette Etoile étoit alors de 0 19,24 
vers le Sud. - 


Corrigeant ces Obfervations par 


% . 


PROT te wales Sa ie ay i wk 


-du Seéteur ne valent que 5°29' 56"2, 


_ vier 1740. 


—tyn2  Obfervations fur P Aberration 


lV’ Aberration & Ja préceflion des Equi- 
noxes, on a la diftance au Zénit de + 
dis Dragon , réduite au premier Janvier 
1740. 


ar PObfer= be 4 
Treen ds | 6 -AOUt-- 173 9+ 2°39 003 3,0 


I 3-Sept seeeeeceecbaens Pe 2) De 2 a 
) OR Re 
BG setedesenesiseeees eevee Zs093 Qore3 0,90 
D, J cevccecsceccccsvccccecs Leer JQ 325 I 
2, Brvessserrssereneseeene 2106394303 2 


Par un milieu 2°- 2° “39 31 37 
Mrationda 1 4: ‘Mars: 1740+ 290003 9/003 2.58 
‘Don il eft’évident que la Théorie de 


M. Bradley s’'accorde toijours avec 
nos Obfervations , & que les petites 


_différences qui s’y trouvent ne font pas 
-affez_ confiderables pour nous arréter 


Aci. : 
Enfin puifque 5°30'0" de la divifion 
plopenon 2° 39' 32”,3 ne i 
que 2° 39° 30",5 : Ce qui fera la-diftance 
apparente de y du Dragon au Zénit de 
la maifon du Se@eur le premier Jan- _ 


Il. 


des Etotles fixes. = 113 
lik 


Au mois de Septembre 1738 TEtoi- 
le « de Perfée &oit Eloignée du Zénit 


| ‘Aberrations. 
Le 24 tees de °°. 1-430 rnd 4,6 ve 
8. Nov:--0---I **F 450 O-4,1 | 
. @ Go Orr" °F 355 O-4s7 (. Versie 
I2 eeeseecceees OT 9 458 0°49 Nord, 


I G -rsreeevereQeoe [ove 256 0-536 

Au mois deFévrier1739,0n atrouvé © 
Le [I [ -crcesseceee 00002 0 1G 0-10, 17 Vetete 

2, J rvevsesenees One Tog 836 . 0-858 { Nord, 


Réeduifant ces Obfervations au 1 
Janvier 1739, ona la diftance au Zénit 


elners 24 Sept-1 738 ieee 0°...T F153 
Be NOV -csccccccceeseeee Ov T 61,8 
Ik Ceenesecssveege gaceqeaacee Orrre Le $ O57 ‘ 
TD sscesbacasescccsssacaueees Ove Ten S 157 
sin Suds ousiodececadauseuner Oseest +488 

dutty I {--Fevr-1739 sacle Ore Te § 0,0 
py See O-- L++:48,0 
Par un milieu coe cess Oo xs 1/504 


_ Ces Obfervations. ont été repé- 
tées vers la fin de PEté 1739. & au 


114 Obfervations far f Aberration 
commencement de 1740. Voici leg 
| diftances au Zenit obfervées: 


Abetiations. 

Ler2 Secainasual 193A 66 
| 7: RO OvlF 1,7 O:+++6 53 < 
18- ieindseriiassaosdeets OTF 253 0-556 = 
BR, QreererversrscorssssoQhor J oon § 339 Ove 552 2 
7 Or Dee 254 0-458 . 
IFévr-1740-0n2m15,6 0-109 7 8 
rs osesensovers ererreQer Der L659 O-1055 zZ 
soevees cresscevenee Ooo 2 oes T 750 O-JT052 Ss 
Reduifant ces Obfervations au 1 


Janvier 1740,ona 


Pat POBLer> 79 Genre. 17 2 Qieeee 0. a 
yation-du 12Sept- 1739*- ie 425 
’ . —sid“s«S G@ tee wcesecccces de pecccenon erie 
18 aocece bovcndecvendeces sOrceeZeoee TD 
40 coc ece sr ceecereeeestons 1Ooceed cove 3 ,O 
- 6 23 Ones segccgressocoes ere QeoeeQeore TO 
Pat !'Ob‘ek- 
sacenad 1Févr--- EZ GO Orr Deere 855 
+ Poncccreccvoccveccvescces Oreos Zeer GO 
IO Soeveenoeeregoveceedeces Osrre Zeer Fd 
Par un milieu --:+-0° 2/3", % 


Quoique la vile du Seéteur tie 
sétendit qu’a 2°45"de part & d’autre 
du Zénit, cependant comme il étoit 
-néceffaire dobferver la diftance de la 
Chévre au Zénit de Paris , on fit mar- 


SS, a a Oe ys 


des Etoiles fixvesi = '11 
quer , au mois de Juin 1738, un point 
3 chaque extremité de V'arc , & on 
trouva par le moyen de lAncienne - 
Vis, quundeces points répondoir, fe- 
lon lordre des divifions du limbe, 4 
5° 58’ 45”; mais au mois de Septem- 


_bte fuivant on trouva avec [Lautre Vis 


que le méme point répondoit a 5° 5 8'4.4." 
de forte qu’on a pris un milieu , {cavoir 
§° 58 44"- pout le lieu de Parc otr doit 
batire le fil 3 plomb lorfqu’ on veut ob- 
ferver les Etoiles qui font a 3° du Zenit ; 
‘Avec la Nouvelle Vis on a trouvé plu- 
fieurs fois que Pautre _ i ace 
ao’ 1 15" 

Le 24. ee 1738 la diftatiee 
au. Zénit obfervée de la Chévre étoit 
3° 10’ 47”,6 LVAberration de. cette 
Etoile érant de 7”, 02 vers le Sud: 

Maisen 1739 onatrouvé la diftarice 
_ — d'environ ha ’ fgavoir 


Aberrations. 


3 
2 I Mars eres. 3-1 O- 3355 0-659 
Ces Obfervations étant reduite$ au 


premier Janvier 1739, dobhent la di- 


116 Objervations fur P Aberration 
ftance au ‘Zénit obfervée de la Cheive , 
Par PObfer- 24: Sept-. :1738- 130% Rte 33/5 o 


yationdu 
9 FE v1 3 Qo 3 i LO 295 
Par VOb{er-¢ Dg ee eee: Breer Ove 4.256 
vation du coat s-003 atuaue Bree LOeee 4L7_ 
Par un ot h- ve 1. O- “AI °§ 


 Enfin * 4a diftance au Zénit obfervée 
de laiméine Etoile, ctoit en 1740 
| Le ¥-Fév...de3°--10' be ba 
IT]: eonccctece Z-10- “2ES7 | 
ee 3-10: +2493 
7 Mars---- 3-10-2154 
Ces diftences 2 au Zénit, étant reduites 
comme ‘ci-defius au 1 J anvier 174.0 


‘ona 


eae soe PEVer ee seeeees 3°. “TO. : 3 5/6, 5 
| . PJ orenecorsenans cen seeeneneee Bree Ores 3 Osd 
‘J Ocrecsovcsesrarerences soosees Zeer L Ores +3239 
7-Mats scabeateyeceeeseaes 3B. TO- “3005 
Par un milieu. 3 soe LOH 3 5 | 


Qu’il fait diminuer de 0° 2,2 puifque 
Parc de xy eft plus. petit que le verita- 
ble de o' 3",75 : Ceft pourquoi la vraie _ 
diftance apparente de Ja Chévre au Zénit 
a da étre au waar ane 
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